Supplement-I 


Regd . No. CHD/ 0093/ 2015-2017 


सत्यमेव जयते 


तयाणा 


सरकार 
. 


GOVT 
. 


TRYANA 


OF 


Haryana Government Gazette 

Published by Authority 


Govt. of Haryana 
No.30-2017] CHANDIGARH, TUESDAY , JULY 25 , 2017 (SRAVANA 2 , 1939 SAKA) 


STATISTICAL 


हरियाणा सरकार 

अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग 
श्रमिक वर्ग का अप्रैल, 2017 का उपभोक्ता कीमत सूचकांक 

दिनांक 14 जून , 2017 
पी ० ओ ० बी ० संख्या 1163.- नीचे दिये गये विवरण में वर्गों के अनुसार राज्य के छ: चुने हुये केन्द्रों नामतः भिवानी , 
हिसार, सोनीपत , सूरजपुर -पिंजौर, बहादुरगढ़ तथा पानीपत के अप्रैल, 2017 के उपभोक्ता कीमत सूचकांक दिये गये हैं । इन 
सूचकांकों का प्रयोजन उन परिवर्तनों को मापना है जो कि आधार वर्ष 1982 पर श्रमिक वर्ग सम्बन्धी वस्तुओं / सेवाओं के 
उपभोक्ता ( खुदरा ) भावों में आता है जैसा कि परिवार आय –व्यय सर्वेक्षण 1981-82 में पता चलता है । 

इन सूचकांकों के संकलन में 140 से अधिक वस्तुओं / सेवाओं के साप्ताहिक खुदरा भावों को लिया गया है । 


2 . 


रवीन्द्र सिंह मल्हान , 
निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, 

हरियाणा । 
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HARYANA GOVERNMENT 


ECONOMIC & STATISTICAL ANALYSIS DEPARTMENT 


Consumer Price Index Numbers for IndustrialWorkers for themonth of April , 2017 


The 14th June, 2017 


POB No. 1163. — In the statement given below group -wise index numbers are given for six selected centres 
viz ; Bhiwani, Hisar, Sonipat, Surajpur-Pinjore, Bahadurgarh and Panipat for the month of April, 2016. These indices 
aim at measuring the change over the base year 1982 in the consumer (retail ) prices of goods and services that entered 
in domestic expenditure of working class as revealed by the Family Income - Expenditure Survey conducted in 
1981-82 . 


2 . For compilation of these indices the weekly retail prices ofmore than 140 commodities/ services are taken into 
account. 


On ( Base Year 1982 = 100 ) 


वर्ग 


भिवानी 


हिसार | सोनीपत 


क्र ० 
नं ० 


बहादुरगढ़ | पानीपत 


Item 


Bhiwani 


Hisar 


Sonipat 


सूरजपुर 
पिंजौर 
Surajpur 
Pinjore 


Bahadurgarh Panipat 


| Sr. No. 


1 . 


खादय 


1054 


1160 


1177 


1221 


1124 


1151 


Food 


2 . 


1628 


1372 


1779 


1587 


1826 


1603 


पान, बीड़ी, तम्बाकू तथा नशीले पदार्थ 
| Pan, Bidi, Tobacco & Intoxicants 
ईंधन तथा रोशनी 
Fuel & Light 


3 . 


1143 


1162 


1223 


1125 


1060 


1106 


14. 


मकान किराया 


1514 


1629 


1511 


1581 


1756 


1462 


House Rent 


5 . 


576 


533 


546 


506 


507 


581 


कपड़े, बिस्तर व जूते 
| Clothing , Bedding & Footwear 
विविध 


6 . 


824 


898 


748 


852 


899 


749 


Miscellaneous 


7 . 


1075 


1078 


1075 


1075 


1073 


1082 


सामान्य सूचकांक 
General Index 


18 . 


2387 


2285 


2387 


2397 


N.A. 


N.A. 


अनुमानित सामान्य सूचकांक ( आधार 1972-73 = 100 ) 
Estimated General Index (Base 1972-73 = 100 ) 


N.A.means not applicable as these Centres were not covered under this series i.e. 1972-73 . 


RAVINDERA SINGH MALHAN , 

Director, 
Economic and Statistical Analysis Department, 

Haryana. 
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Daily Rainfall Report 


Date 


1st 


2nd 


3rd 


4th 


5th 


6th 


7th 


8th 


9th 


10th 


11th 


12th 


13th 


14th 


15th 


16th 


17th 


18th 


19th 


Distt./ 
Stations 


HISAR 


Hisar 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


Oo 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


Hisar 
Observatory 
Hansi 


OoOo 


OoOo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


oo 


ܘܠܐܘ 


oo 


Oo 


oo 


oo 


olo 


Olo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Hansi 
Observatory 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
ROHTAK 
Meham 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Rohtak 


0 


0 


0 
0 
0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


olo 


o 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
GURGAON 
Farukhnagar 
Sohna 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Ooo 


0 


0 


0 


0 


OOO 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


OO 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Gurgaon 
Pataudi 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


Ooo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
MEWAT 


O 


Tauru 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Nuh 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Firozpurzirka 
Punhana 


0 
0 


Ooo 

OOO 


oooooo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


ooooo 


0 


OOOOO 


0 


0 


Total 


o 


Ooo 


0 


0 


Ooo 


oloo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
FATEHABAD 


O 


Fatehabad 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


o 


0 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Tohana 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


ooo 


0 


0 


OOO 


OOO 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


ololo 


0 


OO 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


Average 
JHAJJAR 
Bahadurgarh 
Jhajjar 
Sahalawas 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


oooooooo 


0 


0 


0 


0 


Olo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


OloOo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Ooooo 


0 


0 


Oo 


0 


Beri 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


OoOOO 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Durjana 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 
0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
KARNAL 


OOOOoo 


o 


O 


Assandh 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


O 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


Oo 


Oo 


OO 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Karnal 
Karnal 
Observatory 
Total 


0 


o 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


o 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
PANIPAT 
Panipat 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 
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for the month of November , 2016 . 


20th 


21st 


22nd 


23rd 


24th 


25th 


26th 


27th 


28th 


29th 


30th 


31st 


no . of 


No. Normal 
of 
rainy rainy 
days days 


Total 
rainfall 
for the 
month 
ofNov., 
2016 


Normal Heaviest 
rainfall rainfall 
for the during 
month of the 
Nov., month 
2016 of Nov., 

2016 


Total Normal 
rainfall rainfall 
from from 
1/11/16 1/11/16 
to 

to 
30/11/16 30/11/16 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.2 


0 


3.9 


0 


0 


3.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


4.9 


0 


0 


4.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.2 


0 


3.4 


0 


0 


3.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


0 


NA 


0 


0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.8 


0 


12.2 


0 


0 


12.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0 


4.1 


0 


0 


4.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


0 


NA 


0 


0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0 


5.1 


0 


0 


5.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0 


5.1 


0 


0 


5.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0 


5.1 


0 


0 


5.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.2 


0 


2.4 


0 


0 


2.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.2 


0 


3.5 


0 


0 


3.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0 


2.7 


0 


0 


2.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0 


1.8 


0 


0 


1.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


10.4 


0 


0 


10.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.2 


0 


2.6 


0 


0 


2.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.2 


0 


2.2 


0 


0 


2.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0 


3.7 


0 


0 


3.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0 


4.3 


0 


0 


4.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.1 


0 


2.4 


0 


0 


2.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.9 


0 


12.6 


0 


0 


12.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.2 


0 


3.1 


0 


0 


3.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.2 


0 


3.4 


0 


0 


3.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.2 


0 


2.5 


0 


0 


2.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


5.9 


0 


0 


5.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.2 


0 


3.0 


0 


0 


3.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


0 


NA 


0 


0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0 


5.1 


0 


0 


5.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


9 


0.1 


0 


1.6 


0 


0 


1.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.2 


0 


2.4 


0 


0 


2.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0 


4.8 


0 


0 


4.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.9 


0 


13.9 


0 


0 


13.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.2 


0 


3.5 


0 


0 


3.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


0 


NA 


0 


0 


ΝΑ 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


5.0 


0 


0 


5.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


5.3 


0 


0 


5.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.8 


0 


10.3 


0 


0 


10.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


5.2 


0 


0 


5.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.2 


0 


3.9 


0 


0 


3.9 


0 


O 


O 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.2 


0 


3.9 


0 


3.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.2 


0 


3.9 


0 


0 


3.9 
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Daily Rainfall Report 


Date 


1 st 


2nd 


3rd 


4th 


5th 


6th 


7th 


8th 


9th 


10th 


11th 


12th 


13th 


14th 


15th 


16th 


17th 


18th 


19th 


Distt./Stations 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Y /NAGAR 
Jagadhri 
Dadupur 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


AMBALA 


Ambala 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Ambala 
Observatory 
Naraingarh 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


Average 
JIND 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


Jind 
Safidon 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


0 


Narwana 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


10 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
M /GARH 
Mahendergarh 
Narnaul 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


Jo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


Average 
REWARI 


Bawal 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


Khol 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Rewari 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Jatusana 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


10 


Average 
PANCHKULA 
Kalka 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
SONIPAT 


Gohana 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


Sonipat 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


Average 
BHIWANI 
Bhiwani 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Dadri 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


Loharu 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


Bawani Khera 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


10 


Siwani 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 
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for the month of November , 2016 . 


20th 


21st 22nd 


23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 


31 st 


no . of 


No. Normal 
of 
rainy rainy 
days days 


Total rainfall Normal Heaviest 
for the month rainfall for rainfall 
of November, the month of during the 
2016 Nov., 2016 month of 

Nov., 2016 


Total rainfall Normal 
from 1/11/16 rainfall 
to 30/11/16 from1/11/ 16 

to 30/11/16 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


6.1 


0 


0 


6.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.5 


0 


6.4 


0 


0 


6.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.9 


0 


12.5 


0 


0 


12.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.5 


0 


6.3 


0 


0 


6.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


10 


7.1 


0 


0 


7.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.5 


0 


6.3 


0 


0 


6.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0.6 


10 


6.4 


0 


0 


6.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.4 


0 


19.8 


0 


0 


19.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.5 


0 


6.6 


0 


0 


6.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.2 


0 


4.5 


0 


0 


4.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


0 


ΝΑ 


0 


0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0 


5.3 


0 


0 


5.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.5 


0 


9.8 


0 


0 


9.8 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0 


4.9 


0 


0 


4.9 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0 


3.4 


0 


0 


3.4 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0 


2.7 


0 


0 


2.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


0 


6.1 


0 


0 


6.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


10 


3.0 


0 


0 


3.0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0 


4.1 


0 


0 


4.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.2 


0 


2.0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.2 


0 


2.9 


0 


0 


2.9 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.1 


0 


1.6 


10 


0 


1.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.8 


0 


10.6 


0 


0 


10.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.2 


0 


2.7 


0 


0 


2.7 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.5 


0 


13.0 


0 


0 


13.2 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.5 


0 


13.0 


0 


0 


13.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.5 


0 


13.0 


0 


0 


13.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


10 


1.3 


0 


5.5 


0 


5.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.3 


10 


4.9 


0 


0 


4.9 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.6 


0 


10.4 


0 


0 


10.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0 


5.2 


0 


0 


5.2 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10.3 


10 


4.5 


0 


0 


4.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


5.6 


0 


0 


5.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0 


3.3 


0 


0 


3.3 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


0 


NA 


0 


0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.2 


0 


2.9 


0 


0 


2.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.2 


0 


16.3 


0 


0 


16.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0 


4.1 


0 


0 


4.1 
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Daily Rainfall Report 


Date 


1 st 


2nd 


3rd 


4th 


5th 


6th 


7th 


8th 


9th 


10th 


11th 


12th 


13th 


14th 


15th 


16th 


17th 


18th 


19th 


Distt./Stations 


KURUKSHETRA 


Pehowa 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Thanesar 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
KAITHAL 


Kaithal 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


Guhla 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Kalayat 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


Average 
SIRSA 


Sirsa 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Dabwali 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


Average 
FARIDABAD 


Faridabad 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


Ballabgarh 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


Average 
PALWAL 


Palwal 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


Hassanpur 
Hodal 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


o 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


Hathin 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 
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(SRVN . 2 , 1939 SAKA ) 


for the month of November , 2016 . 


no . of 


20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st No. Normal 

of 
rainy rainy 
days days 


Total rainfall Normal 
for the month rainfall for 
of November, the month 
2016 

of Nov., 
2016 


Heaviest 
rainfall 
during the 
month of 
Nov., 2016 


Total rainfall Normal 
from 

rainfall 
1/11/16 from 
to 30/11/16 1/11/16 

to 30/11/16 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


ΝΑ 


0 


NA 


0 


0 


ΝΑ 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


4.8 


0 


0 


4.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


4.8 


0 


0 


4.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


4.8 


10 


0 


4.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


4.4 


0 


0 


4.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.2 


0 


4.2 


0 


0 


4.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


0 


NA 


0 


0 


ΝΑ 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0.6 


0 


8.6 


10 


0 


8.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8 


0.3 


0 


4.3 


0 


0 


4.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0 


4.5 


0 


10 


4.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


0 


NA 


10 


0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0 


4.5 


0 


0 


4.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0 


4.5 


0 


0 


4.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


ΝΑ 


0 


NA 


10 


0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0.3 


0 


2.4 


0 


0 


2.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0.3 


0 


2.4 


0 


0 


2.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0 


2.4 


10 


0 


2.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0.2 


0 


3.0 


0 


0 


3.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0.1 


0 


2.4 


0 


0 


2.4 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


NA 


0 


ΝΑ 


10 


0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.2 


0 


2.8 


0 


0 


2.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.5 


0 


8.2 


0 


0 


8.2 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.2 


0 


2.7 


0 


0 


2.7 


(Sd .) ... 

Assistant Director, 
for Director General , Land Records, Haryana . 
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Note on the condition and prospects of Crops, Public Health and cattle of each district of the Haryana State for 
the month of November , 2016 . 


1 . 


Hisar 


2 . 


Rohtak 


3 . 


Gurgaon 


4 . 


Fatehabad 


5 . 


Jhajjar 


6 . 


Karnal 


7 . 


Panipat 


8 . 


Y /nagar 


9 . 


Ambala 


10 . 


Jind 


11. 


M / garh 


Below normal rainfall was recorded during the month under report . General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. Fodder supply & public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition , Fodder supply & public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. Public Health 
and general condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition , Fodder supply & public health remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. Fodder supply & public health remained normal. 
There was above normal rain . General condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. No case of any 
disease amongst cattle and public was reported . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. Public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. Public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report . General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. Fodder supply 
was satisfactory & public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report . General 
condition and public health was very good . 
There was above normal rainfall during the month under report. General condition 
remained normal. Public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report . General 
condition remained normal. 
There was above normal rainfall duting the month under report. General condition 
remained normal. 


12 . 


Rewari 


13 . 


Panchkula 


14 . 


Sonipat 


15 . 


Bhiwani 


16 . 


K /kshetra 


17 . 


Kaithal 


18 . 


Sirsa 


19 . 


Faridabad 


20 . 


Mewat 


21 . 


Palwal 


(Sd .)... , 


Assistant Director, 
for Director General, Land Records, Haryana . 
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Statement showing district wise average /normal rainfall and average number of rainy days during the 
month of November , 2016 . 


Sr. No. 


District 


Average rainfall in 

MM 


Normal rainfall 

in MM 


Above /Below 
normal rainfall 


Average No. of 

Rainy days 


1 . 


Hisar 


0 


4.1 


Below normal 


0 


2 . 


Rohtak 


0 


5.1 


Below normal 


0 


3 . 


0 


2.6 


Below normal 


0 


Gurgaon 
Fatehabad 


4 . 


0 


3.0 


Below normal 


0 


5 . 


Jhajjar 


0 


3.5 


Below normal 


0 


6 . 


Karnal 


0 


5.2 


Below normal 


0 


7 . 


0 


3.9 


Below normal 


0 


Panipat 
Y /nagar 


8 . 


0 


6.3 


Below normal 


0 


9 . 


Ambala 


0 


6.6 


Below normal 


0 


10 . 


Jind 


0 


4.9 


Below normal 


0 


11. M / garh 


0 


3.0 


Below normal 


0 


12 . 


Rewari 


0 


2.7 


Below normal 


0 


13 . 


Panchkula 


0 


13.2 


Below normal 


0 


14 . 


0 


5.2 


Below normal 


0 


Sonipat 
Bhiwani 


15 . 


0 


4.1 


Below normal 


0 


16 . 


K /kshetra 


0 


4.8 


Below normal 


0 


17 . 


Kaithal 


0 


4.3 


Below normal 


0 


18 . 


Sirsa 


0 


4.5 


Below normal 


0 


19 . 


Faridabad 


0 


2.4 


Below normal 


0 


20 . 


Mewat 


0 


3.1 


Below normal 


0 


21. 


Palwal 


0 


2.7 


Below normal 


0 


(Sd.) ... , 

Assistant Director , 
for Director General, Land Records, Haryana . 
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Daily Rainfall Report 


Date 


1 st 


2nd 


3rd 


4th 


5th 


6th 


7th 


8th 


9th 


10th 


11th 


12th 


13th 


14th 


15th 


16th 


17th 


18th 


19th 


Distt./ 
Stations 


HISAR 


O 


Hisar 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


Oo 


oo 


Oo 


Oo 


0 


0 


0 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


0 


0 


Hisar 
Observatory 
Hansi 


o 


O 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


OoOoOo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Hansi 
Observatory 
Total 


O 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


oo 


Oo 


oo 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
ROHTAK 
Meham 


0 


0 


0 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


OoOOOO 


0 


0 


0 


Rohtak 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


oooo 


o 


olololo 


Total 


Ooo 


0 


Ooo 


0 


ooo 


Ooo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


OoooOo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
GURGAON 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


OO 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Farukhnagar 
Sohna 
Gurgaon 
Pataudi 


Oo 


OOO 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


oooooo 


9.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


OOOO 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
MEWAT 


Tauru 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Nuh 


O 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Firozpurzirka 
Punhana 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
FATEHABAD 
Fatehabad 


0 


0 


o 


0 


0 


о 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


Tohana 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


OOO 


0 


0 


0 


Oo 


0 


O 


O 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


Average 
JHAJJAR 
Bahadurgarh 
Jhajjar 
Sahalawas 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Beri 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Durjana 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
KARNAL 


O 


O 


O 


0 


Assandh 


O 


0 


O 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Karnal 


0 

0 


0 


0 


0 


ooo 


0 


0 


0 


Ooo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Karnal 
Observatory 
Total 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


Oo 


Oo 


Oo 


olo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
PANIPAT 


Panipat 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 
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for the month of December , 2016 . 


20th 


21st 


22nd 


23rd 


24th 


25th 


26th 


27th 


28th 


29th 


30th 


31st 


Normal 


No. 
of 
rainy 


no . of 


rainy 
days 


Total 
rainfall 
for the 
month 
of Dec., 
2016 


days 


Normal Heaviest Total Normal 
rainfall rainfall rainfall rainfall 
for the during from from 
month of the 

1/12/16 1/12/16 
Dec. , month 

to 

to 
2016 of Dec., 31/12/16 31/12/16 

2016 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


3.9 


0 


0 


3.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


0 


5.7 


0 


0 


5.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0 


3.5 


0 


0 


3.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


0 


NA 


0 


0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.3 


0 


13.1 


0 


0 


13.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


4.4 


0 


0 


4.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


ΝΑ 


0 


ΝΑ 


0 


0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


0 


5.9 


0 


0 


5.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


0 


5.9 


0 


0 


5.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


0 


5.9 


0 


0 


5.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


4.3 


0 


0 


4.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.2 


0 


1.2 


0 


0 


1.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.7 


0 


6.1 


0 


0 


6.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.2 


0 


4.3 


0 


0 


4.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.5 


0 


15.9 


0 


0 


15.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


4.0 


0 


0 


4.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


4.5 


0 


0 


4.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.5 


0 


5.3 


0 


0 


5.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


4.3 


0 


0 


4.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0 


4.1 


0 


0 


4.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.6 


0 


18.2 


0 


0 


18.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


4.6 


0 


0 


4.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


4.4 


0 


0 


4.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.5 


0 


5.8 


0 


0 


5.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.9 


0 


10.2 


0 


0 


10.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.5 


0 


5.1 


0 


0 


5.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


0 


NA 


0 


0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.5 


0 


4.7 


0 


0 


4.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0 


3.3 


0 


0 


3.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0 


1.8 


0 


0 


1.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


4.8 


0 


0 


4.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.5 


0 


14.6 


0 


0 


14.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


3.7 


0 


0 


3.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


0.0 


NA 


0.0 


0.0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.9 


0 


10.1 


0 


0 


10.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.8 


0 


11.1 


0 


0 


11.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.7 


0 


21.2 


0 


0 


21.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.9 


0 


10.6 


0 


0 


10.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


0 


6.1 


0 


0 


6.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


0 


6.1 


0 


0 


6.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


0 


6.1 


0 


0 


6.1 
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Daily Rainfall Report 


Date 


1 st 


2nd 


3rd 


4th 


5th 


6th 


7th 


8th 


9th 


10th 


11th 


12th 


13th 


14th 


15th 


16th 


17th 


18th 


19th 


Distt./Stations 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Y /NAGAR 
Jagadhri 
Dadupur 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


AMBALA 


Ambala 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Ambala 
Observatory 
Naraingarh 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


Average 
JIND 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


Jind 
Safidon 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


0 


Narwana 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


10 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
M /GARH 
Mahendergarh 
Narnaul 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


Jo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


Average 
REWARI 


Bawal 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


Khol 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Rewari 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Jatusana 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


10 


Average 
PANCHKULA 
Kalka 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
SONIPAT 


Gohana 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


Sonipat 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


Average 
BHIWANI 
Bhiwani 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Dadri 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


Loharu 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


10 


Bawani Khera 
Siwani 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 
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for the month of December , 2016 . 


20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 


Normal 


no. of 


31st No. 

of 
rainy 
days 


Total rainfall Normal Heaviest 
for the month rainfall for rainfall 
of Dec.,2016 the month of during the 
Dec., 2016 month of 

Dec., 2016 


Total rainfall Normal 
from1/ 12 / 16 rainfall 
to 31/12/16 from1/ 12 / 16 

to 31/12/16 


rainy 
days 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


6.0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.1 


6.0 


18.9 


6.0 


6.0 


18.9 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.1 


0 


15.7 


0 


0 


15.7 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.2 


6.0 


34.6 


6.0 


6.0 


34.6 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


o 


0 


0 


0 


0.5 


1.1 


3.0 


17.3 


3.0 


3.0 


17.3 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


1.3 


0 


16.8 


0 


0 


16.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


NA 


1.4 


NA 


21.4 


ΝΑ 


NA 


21.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


19.0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.2 


19.0 


16.4 


19.0 


19.0 


16.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.9 


19.0 


54.6 


19.0 


19.0 


54.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.5 


1.3 


9.5 


18.2 


9.5 


9.5 


18.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.5 


0 


4.0 


0 


0 


4.0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


ΝΑ 


0 


NA 


0 


0 


NA 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0.6 


0 


6.5 


0 


0 


6.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


1.1 


0 


10.5 


0 


0 


10.5 


10 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


10 


5.3 


0 


0 


5.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


0 


14.8 


0 


0 


4.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0.6 


0 


5.2 


0 


0 


5.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.2 


0 


10.0 


0 


0 


10.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


10 


5.0 


0 


0 


5.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


| 4.2 


0 


0 


4.2 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0.2 


0 


2.7 


0 


0 


2.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0.5 


0 


4.7 


0 


0 


4.7 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


10 


3.3 


0 


0 


3.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.4 


0 


14.9 


0 


0 


14.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0 


3.7 


0 


0 


3.7 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


8.0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


1.0 


10.0 


18.2 


8.0 


10.0 


18.2 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


1.0 


10.0 


18.2 


8.0 


10.0 


18.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


1.0 


10.0 


18.2 


8.0 


10.0 


18.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


JO 


0 


0 


0.5 


10 


6.8 


0 


6.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


10 


5.5 


0 


0 


5.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.1 


0 


12.3 


0 


0 


12.3 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


0 


6.2 


0 


0 


6.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


10 


3.1 


0 


0 


3.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


14.1 


0 


0 


4.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0.3 


0 


2.6 


0 


0 


2.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


ΝΑ 


0 


NA 


0 


0 


NA 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0.2 


0 


1.7 


0 


0 


1.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.3 


0 


11.5 


0 


0 


11.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0 


2.9 


0 


0 


2.9 
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Daily Rainfall Report 


Date 


1 st 


2nd 


3rd 


4th 


5th 


6th 


7th 


8th 


9th 


10th 


11th 


12th 


13th 


14th 


15th 


16th 


17th 


18th 


19th 


Distt./Stations 


KURUKSHETRA 


Pehowa 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Thanesar 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
KAITHAL 


Kaithal 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


Guhla 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Kalayat 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


Average 
SIRSA 


Sirsa 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Dabwali 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


Average 
FARIDABAD 


Faridabad 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


Ballabgarh 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


Average 
PALWAL 


Palwal 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


Hassanpur 
Hodal 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


o 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


Hathin 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 
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for the month of December, 2016 . 


no . of 


20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st No. Normal 

of 
rainy rainy 
days days 


Total rainfall Normal 
for the month rainfall for 
of Dec., 2016 the month 

of Dec., 
2016 


Heaviest 
rainfall 
during the 
month of 
Dec., 2016 


Total rainfall Normal 
from 

rainfall 
1/12/16 from 
to 31/12/16 1/12/16 

to 31/12/16 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


ΝΑ 


0 


NA 


0 


0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.7 


0 


9.3 


0 


0 


9.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.7 


0 


9.3 


0 


0 


9.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.7 


0 


9.3 


10 


0 


9.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


0 


6.9 


0 


0 


6.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


0 


4.6 


0 


0 


4.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


0 


NA 


0 


0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


1.2 


0 


11.5 


10 


0 


11.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


0 


5.8 


0 


0 


5.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


2.7 


0 


10 


2.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


0 


NA 


10 


0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


2.7 


0 


0 


2.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


2.7 


0 


0 


2.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


0 


ΝΑ 


0 


0 


ΝΑ 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0.6 


0 


6.0 


0 


0 


6.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0.6 


0 


6.0 


0 


0 


6.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


0 


6.0 


0 


0 


6.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


3.3 


0 


0 


3.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0.2 


0 


1.6 


0 


0 


1.6 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


ΝΑ 


0 


ΝΑ 


10 


0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.2 


0 


2.2 


0 


0 


2.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.8 


0 


7.1 


0 


0 


7.1 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0.3 


0 


2.4 


0 


0 


2.4 


(Sd .) ... 

Assistant Director, 
for Director General , Land Records, Haryana . 
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Note on the condition and prospects of Crops, Public Health and cattle of each district of the Haryana State for 
the month of December , 2016 . 


1 . 


Hisar 


2 . 


Rohtak 


3 . 


Gurgaon 


4 . 


Fatehabad 


5 . 


Jhajjar 


6 . 


Karnal 


7 . 


Panipat 


8 . 


Y /nagar 


9 . 
10 . 


Ambala 
Jind 


11. 


M / garh 


Below normal rainfall was recorded during the month under report . General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. Fodder supply & public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition . Fodder supply & public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report . General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. Public Health 
and general condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition . Fodder supply & public health remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. Fodder supply & public health remained normal. 
There was below normal rain . General condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. No case of any 
disease amongst cattle and public was reported . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report . General 
condition remained normal. Public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. Public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report . General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. Fodder supply 
was satisfactory & public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition and public health was very good . 
There was below normal rainfall during the month under report. General condition 
remained normal. Public health was very good 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
There was below normal rainfall during the month under report. General condition 
remained normal. 


12 . 


Rewari 


13 . 


Panchkula 


14 . 


Sonipat 


15 . 


Bhiwani 


16 . 


K /kshetra 


17 . 


Kaithal 


18 . 


Sirsa 


19 . 


Faridabad 


20 . 


Mewat 


21 . 


Palwal 


(Sd .)... , 


Assistant Director, 
for Director General, Land Records, Haryana . 
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Statement showing district wise average /normal rainfall and average number of rainy days during the 
month of December, 2016 . 


Sr. No. 


District 


Average rainfall in 

MM 


Normal rainfall in 

MM 


Above /Below 
normal rainfall 


Average No. of 

Rainy days 


1 . 


Hisar 


0.0 


4.4 


Below normal 


0.0 


2 . 


Rohtak 


0.0 


5.9 


Below normal 


0.0 


3 . 


0.0 


4.0 


Below normal 


0.0 


Gurgaon 
Fatehabad 


4 . 


0.0 


5.1 


Below normal 


0.0 


5 . 


Jhajjar 


0.0 


3.7 


Below normal 


0.0 


6 . 


Karnal 


0.0 


10.6 


Below normal 


0.0 


7 . 


0.0 


6.0 


Below normal 


0.0 


Panipat 
Y /nagar 


8 . 


3.0 


17.3 


Below normal 


1.0 


9 . 


Ambala 


9.5 


18.2 


Below normal 


1.0 


0.0 


5.3 


Below normal 


0.0 


10 . Jind 
11. M /garh 
12 . Rewari 


0.0 


5.0 


Below normal 


0.0 


0.0 


3.7 


Below normal 


0.0 


13. Panchkula 


10.0 


18.2 


Below normal 


2.0 


0.0 


6.2 


Below normal 


0.0 


14. Sonipat 
15 . Bhiwani 


0.0 


2.9 


Below normal 


0.0 


16 . 


K /kshetra 


0.0 


9.3 


Below normal 


0.0 


17 . 


Kaithal 


0.0 


5.8 


Below normal 


0.0 


18 . 


Sirsa 


0.0 


2.7 


Below normal 


0.0 


19 . 


Faridabad 


0.0 


6.0 


Below normal 


0.0 


20 . 


Mewat 


0.0 


4.6 


Below normal 


0.0 


21. 


Palwal 


0.0 


2.4 


Below normal 


0.0 


(Sd .). .. , 

Assistant Director, 
for Director General, Land Records, Haryana . 
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Daily Rainfall Report 


Date 


1 st 


2nd 


3rd 


4th 


5th 


6th 


7th 


8th 


9th 


10th 


11th 


12th 


13th 


14th 


15th 


16th 


17th 


18th 


19th 


Distt./ 
Stations 


HISAR 


O 


Hisar 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


Oo 


Oo 


olo 


oo 


Oo 


Oo 


0 


0 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


0 


0 


Hisar 
Observatory 
Hansi 


o 


O 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Hansi 
Observatory 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
ROHTAK 
Meham 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


OoOOOO 


0 


0 


0 


0 


0 


Rohtak 


0 


0 


3.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


Oo 


0 


Ooo 


Ooo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
GURGAON 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Farukhnagar 
Sohna 


Ooooooooo 


Oo 


OO 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


OOO 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


ooooo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Gurgaon 
Pataudi 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
MEWAT 


Tauru 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Nuh 


O 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Firozpurzirka 
Punhana 


0 


0 


0 


0 


0 


12.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
FATEHABAD 
Fatehabad 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


Tohana 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


OOO 


0 


0 


0 


Oo 


0 


O 


O 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
JHAJJAR 
Bahadurgarh 
Jhajjar 
Sahalawas 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Beri 


0 


0 


0 


0 


ololololo 


3.0 


0 


0 


ooooooo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


ܘܐܘ 


0 


0 


0 


0 


0 


3.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Durjana 
Total 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
KARNAL 


O 


O 


O 


Assandh 


O 


0 


0 


o 


0 


0 


0 


14.0 


21.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 

0 


Karnal 


0 


0 


ooo 


0 


0 


4.0 


22.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


0 


0 


0 


0 


0 


Karnal 
Observatory 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


Oo 


Oo 


Oo 


Oo 


Oo 


Oo 


olo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
PANIPAT 


Panipat 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


15.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 
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SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 25, 2017 (SRVN . 2 , 1939 SAKA ) 


for the month of January , 2017 . 


20th 


21st 


22nd 


23rd 


24th 


25th 


26th 


27th 


28th 


29th 


30th 


31st 


no . of 


No. Normal 
of 
rainy rainy 
days days 


Total 
rainfall 
for the 
month 
of Jan ... 
2017 


Normal Heaviest 
rainfall rainfall 
for the during 
month of the 
January , month 
2017 of Jan., 

2017 


Total 
rainfall 
from 
1/1/17 


Normal 
rainfall 
from 
1/1/17 


to 
31/1/17 


to 
31/1/17 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


18.0 


3.0 


0 


0 


0 


0 


2 


1.2 


21.0 


15.0 


18.0 


21.0 


15.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NR 


3.6 


NR 


15.8 


NR 


NR 


15.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.1 


2.0 


12.0 


2.0 


2.0 


12.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NR 


ΝΑ 


NR 


ΝΑ 


NR 


NR 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3 


3.6 


23.0 


42.8 


20.0 


23.0 


42.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.5 


1.2 


11.5 


14.3 


10.0 


11.5 


14.3 


0 


0 


0 


0 


3.0 


15.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3 


NA 


19.0 


NA 


15.0 


19.0 


NA 


0 


0 


0 


0 


4.0 


20.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3 


1.8 


27.0 


20.9 


20.0 


27.0 


20.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


6 


1.8 


46.0 


20.9 


35.0 


46.0 


20.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3 


1.8 


23.0 


20.9 


17.5 


23.0 


20.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


9.0 


0 


0 


0 


0 


2 


1.0 


54.0 


10.7 


45.0 


54.0 


10.7 


45.0 
12.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


2 


0.8 


14.0 


11.2 


12.0 


14.0 


11.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


15.0 


0 


0 


0 


0 


2 


1.8 


15.0 


13.9 


15.0 


15.0 


13.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


6.0 


24.0 


0 


0 


0 


0 


2 


0.6 


30.0 


11.7 


24.0 


30.0 


11.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8 


3.4 


113.0 


47.5 


96.0 


113.0 


47.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


0.9 


28.25 


11.9 


24.0 


28.25 


11.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


30.0 


0 


0 


0 


1 


1.1 


30.0 


14.2 


30.0 


30.0 


14.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


38.0 


0 


0 


0 


1.1 


38.0 


13.8 


38.0 


38.0 


13.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


16.0 


0 


0 


0 


1.2 


16.0 


15.0 


16.0 


16.0 


15.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


20.0 


0 


0 


0 


2 


0.6 


32.0 


6.7 


20.0 


32.0 


6.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


5 


4.0 


116.0 


49.7 


104.0 


116.0 


49.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.25 


1.0 


29.0 


12.4 


26.0 


29.0 


12.4 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


5.0 


4.0 


0 


0 


0 


0 


4 


1.3 


12.0 


17.4 


5.0 


12.0 


17.4 


0 


0 


7.0 


0 


0 


0 


22.0 


17.0 


0 


0 


0 


0 


4 


1.2 


39.0 


18.0 


22.0 


39.0 


18.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8 


2.5 


51.0 


35.4 


27.0 


51.0 


35.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4 


1.3 


25.5 


17.7 


13.5 


25.5 


17.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


33.0 


0 


0 


0 


0 


3 


NA 


37.0 


NA 


33.0 


37.0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


5.0 


0 


0 


0 


0 


3 


1.4 


21.0 


14.9 


15.0 


21.0 


14.9 


15.0 
12.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4.0 


0 


0 


0 


0 


3 


0.8 


16.0 


8.9 


12.0 


16.0 


8.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4.0 


16.0 


0 


0 


0 


0 


3 


0.7 


23.0 


7.7 


16.0 


23.0 


7.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4.0 


16.0 


0 


0 


0 


0 


3 


0.6 


23.0 


8.1 


16.0 


23.0 


8.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


15 


3.5 


120.0 


39.6 


92.0 


120.0 


39.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3 


0.9 


24.0 


9.9 


18.4 


24.0 


9.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4.0 


47.0 


0 


0 


0 


0 


4 


2.0 


86.0 


23.5 


47.0 


86.0 


23.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


7.0 


40.0 


0 


0 


0 


0 


4 


2.3 


73.0 


35.0 


40.0 


73.0 


35.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NR 


2.2 


NR 


24.6 


NR 


NR 


24.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8 


6.5 


159.0 


83.1 


87 


159.0 


83.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4 


2.2 


79.5 


27.7 


43.5 


79.5 


27.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10.0 


50.0 


0 


0 


0 


0 


3.0 


75.0 


21.6 


50.0 


75.0 


21.6 


3 
3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.0 


75.0 


21.6 


50.0 


75.0 


21.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3 


3.0 


75.0 


21.6 


50.0 


75.0 


21.6 
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Daily Rainfall Report 


Date 


1 st 


2nd 


3rd 


4th 


5th 


6th 


7th 


8th 


9th 


10th 


11th 


12th 


13th 


14th 


15th 


16th 


17th 


18th 


19th 


Distt./Stations 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


37.0 


32.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


Y /NAGAR 
Jagadhri 
Dadupur 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


AMBALA 


Ambala 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


15.0 


17.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Ambala 
Observatory 
Naraingarh 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


40.0 


40.0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


Average 
JIND 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


25.0 


10 


10 


0 


0 


Jind 
Safidon 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4.0 


10 


10 


0 


0 


Narwana 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


28.0 


10 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
M /GARH 
Mahendergarh 
Narnaul 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


0 


Average 
REWARI 


Bawal 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


Khol 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Rewari 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Jatusana 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


10 


Average 
PANCHKULA 
Kalka 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


21.0 


22.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


6.0 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
SONIPAT 


Gohana 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


6.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


9.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


Sonipat 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


Average 
BHIWANI 
Bhiwani 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Dadri 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


Loharu 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


10 


Bawani Khera 
Siwani 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 
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for the month of January , 2017 . 


20th 21st 22nd 23rd 


24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 


no. of 


31st No. Normal 

of 
rainy rainy 
days days 


Total rainfall Normal Heaviest 
for the month rainfall for rainfall 
of Jan.,2017 the month of during the 
Jan., 2017 month of 

Jan., 2017 


Total rainfall Normal 
from 1/1/17 rainfall 
to 31/1/17 from1/ 1 / 17 

to 31/1/17 


0 


0 


3.0 


10 


0 


0 


4.0 


35.0 5.0 


0 


0 


10 


7 


2.8 


118.0 


41.2 


37.0 


118.0 


41.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


3.3 


0 


52.6 


0 


0 


52.6 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


7 


6.1 


118.0 


93.9 


37.0 


118.0 


93.9 


0 


0 


0 


0 


0 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.5 


3.0 


59.0 


46.9 


18.5 


59.0 


46.9 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


10.0 35.0 0 


0 


0 


0 


4 


2.7 


77.0 


37.5 


35.0 


77.0 


37.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NR 


2.2 


NR 


30.5 


NR 


NR 


30.5 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


28.0 84.0 0 


0 


0 


0 


5 


3.0 


194.0 


46.5 


84.0 


194.0 


46.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


9 


7.9 


271.0 


114.5 


119.0 


271.0 


114.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4.5 


2.6 


135.5 


38.2 


59.5 


135.5 


38.2 


0 


1.0 


0 


0 


0 


2.0 


16.0 10 


0 


0 


0 


0 


5 


1.4 


46.0 


15.6 


25.0 


46.0 


15.6 


0 


0 


0 


10 


0 


21.0 15.0 


0 


0 


0 


0 


0 


5 


NA 


44.0 


NA 


21.0 


44.0 


NA 


0 


2.0 


0 


10 


0 


3.0 


27.0 


0 


0 


0 


0 


0 


5 


0.9 


62.0 


20.4 


28.0 


62.0 


20.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


10 


15 


2.3 


152.0 


36.0 


74.0 


152.0 


36.0 


10 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


5 


1.2 


50.6 


18.0 


24.6 


50.6 


18.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8.0 


17.00 


0 


0 


0 


2 


1.1 


25.0 


10.6 


17.0 


25.0 


10.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


6.0 


12.00 


0 


0 


10 


2 


0.9 


18.0 


8.7 


12.0 


18.0 


8.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4 


2.0 


43.0 


19.3 


29.0 


43.0 


19.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


1.0 


21.5 


9.7 


14.5 


21.5 


9.7 


0 


0 


0 


0 


0 


27.0 33.0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


0.7 


60.0 


6.0 


33.0 


60.0 


6.0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


10 


2 


0.8 


14.0 


19.4 


12.0 


14.0 


9.4 


2.0 12.0 0 
10.0 27.0 0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


2 


1.4 


37.0 


14.9 


27.0 


37.0 


14.9 


0 


0 


0 


10 


0 


5.0 


28.0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


0.8 


33.0 


10.2 


28.0 


33.0 


10.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8 


3.7 


144.0 


40.5 


100.0 


144.0 


40.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


0.9 


36.0 


10.1 


25.0 


36.0 


10.1 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


25.0 0 


0 


0 


0 


4 


2.0 


74.0 


46.2 


25.0 


74.0 


46.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


4 


2.0 


74.0 


46.2 


25.0 


74.0 


46.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


4 


2.0 


74.0 


46.2 


25.0 


74.0 


46.2 


0 


0 


1.0 


0 


0 


6.0 


18.0 O 


0 


0 


To 


0 


6 


1.8 


33.0 


20.9 


18.0 


20.9 


33.0 
56.0 


0 


0 


0 


0 


0 


4.0 


43.0 


0 


0 


0 


0 


0 


3 


1.9 


56.0 


17.8 


43.0 


17.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


9 


3.7 


89.0 


38.7 


61.0 


89.0 


38.7 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4.5 


1.9 


44.5 


19.4 


30.5 


44.5 


19.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.0 


13.00 


0 


0 


0 


2 


1.3 


16.0 


19.9 


13.0 


16.0 


19.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


5.0 


24.0 0 


0 


0 


0 


2 


1.3 


29.0 


19.5 


24.0 


29.0 


19.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


7.0 


20.0 0 


0 


0 


10 


2 


1.1 


27.0 


14.8 


20.0 


27.0 


14.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4.0 


16.00 


0 


0 


0 


2 


NA 


20.0 


NA 


16.0 


20.0 


NA 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


5.0 


22.0 10 


0 


0 


0 


2 


0.8 


27.0 


13.9 


22.0 


27.0 


13.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


4.5 


119.0 


68.1 


95.0 


119.0 


68.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


2 


1.1 


23.8 


17.0 


19.0 


23.8 


17.0 
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Daily Rainfall Report 


Date 


1 st 


2nd 


3rd 


4th 


5th 


6th 


7th 


8th 


9th 


10th 


11th 


12th 


13th 


14th 


15th 


16th 


17th 


18th 


19th 


Distt./Stations 


KURUKSHETRA 


Pehowa 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


7.0 


14.0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Thanesar 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10.0 


4.0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
KAITHAL 


Kaithal 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


Guhla 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Kalayat 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


Average 
SIRSA 


Sirsa 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Dabwali 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


Average 
FARIDABAD 


Faridabad 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


Ballabgarh 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


Average 
PALWAL 


Palwal 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


Hassanpur 
Hodal 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


o 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


Hathin 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 
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20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 


no . of 


No. Normal 
of 
rainy rainy 
days days 


Total rainfall Normal 
for the month rainfall for 
of Jan., 2017 the month 

of January ., 
2017 


Heaviest 
rainfall 
during the 
month of 
Jan., 2017 


Total rainfall Normal 
from 

rainfall 
1/1/17 from 
to 31/1/17 1/1/17 

to 31/1/17 


0 


0 


3.0 


0 


0 


0 


6.0 


25.0 


0 


0 


0 


5 


NA 


51.0 


ΝΑ 


25.0 


51.0 


NA 


0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


10.0 27.0 


3.0 


0 


0 


0 


7 


2.5 


57.0 


27.0 


57.0 


31.7 


31.7 
31.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


12 


2.5 


108.0 


52.0 


108.0 


31.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


6 


2.5 


54.0 


31.7 


26.0 


54.0 


31.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


2.1 


60.0 


26.9 


30.0 


60.0 


26.9 


30.0 30.0 10 
40.0 100.00 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


1.6 


140.0 


23.6 


100.0 


140.0 


23.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


11.0 11.0 10 


10 


0 


0 


2 


NA 


22.0 


NA 


11.0 


22.0 


ΝΑ 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


6 


3.7 


222.0 


50.5 


141.0 


222.0 


50.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


1.9 


74.0 


25.3 


47.0 


74.0 


25.3 


0 


0 


2.0 


0 


0 


5.0 


14.0 10.00 


0 


0 


0 


4 


1.3 


31.0 


12.4 


14.0 


31.0 


12.4 


0 


0 


0 


0 


10 


1.0 


2.0 


8.0 


0 


0 


0 


0 


3 


NA 


11.0 


ΝΑ 


8.0 


11.0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


7 


1.3 


42.0 


12.4 


22.0 


42.0 


12.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.5 


1.3 


21.0 


12.4 


11.0 


21.0 


12.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


12.00 


0 


0 


0 


ΝΑ 


12.0 


NA 


12.0 


12.0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


16.0 


0 


0 


0 


0 


1.6 


16.0 


20.5 


16.0 


16.0 


20.5 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


1.6 


28.0 


20.5 


28.0 


28.0 


20.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.6 


14.0 


20.5 


14.0 


14.0 


20.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


19.0 10 


0 


0 


0 


1.3 


19.0 


13.6 


19.0 


19.0 


13.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


18.0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


18.0 


11.2 


18.0 


18.0 


11.2 


10 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10.0 10 


0 


0 


0 


NA 


10.0 


NA 


10.0 


10.0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10.00 


0 


0 


0 


0.5 


10.0 


6.1 


10.0 


10.0 


6.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4 


2.8 


57.0 


30.9 


57.0 


57.0 


30.9 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.9 


14.25 


10.3 


14.25 


14.25 


10.3 


(Sd .) ... 

Assistant Director, 
for Director General , Land Records, Haryana . 
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Note on the condition and prospects of Crops, Public Health and cattle of each district of the Haryana State for 
the month of January , 2017 . 
1 . Hisar 

Below normal rainfall was recorded during the month under report . General 

condition remained normal. 
2 . Rohtak 

Above normal rainfall was recorded during the month under report . General 

condition remained normal. 
3 . Gurgaon Above normal rainfall was recorded during the month under report. General 

condition remained normal. Fodder supply & public health was very good . 
4 . Fatehabad Above normal rainfall was recorded during the month under report. General 

condition , Fodder supply & public health was very good . 
5 . Jhajjar Above normal rainfall was recorded during the month under report. General 

condition remained normal. 
6 . Karnal 

Above normal rainfall was recorded during the month under report. Public Health 

and general condition remained normal. 
7 . Panipat Above normal rainfall was recorded during the month under report . General 

condition , Fodder supply & public health remained normal. 
8 . Y /nagar Above normal rainfall was recorded during the month under report . General 

condition remained normal. Fodder supply & public health remained normal. 
9 . Ambala 

There was Above normal rain . General condition remained normal. 
10 . Jind 

Above normal rainfall was recorded during the month under report. General 

condition remained normal. 
11. M / garh 

Above normal rainfall was recorded during the month under report. No case of any 

disease amongst cattle and public was reported . 
12 . Rewari 

Above normal rainfall was recorded during the month under report. General 

condition remained normal. Public health was very good . 
13 . Panchkula Above normal rainfall was recorded during the month under report. General 

condition remained normal. Public health was very good . 
14 . Sonipat Above normal rainfall was recorded during the month under report . General 

condition remained normal. 
15 . Bhiwani Above normal rainfall was recorded during the month under report. Fodder supply 

was satisfactory & public health was very good . 
16 . K /kshetra Above normal rainfall was recorded during the month under report. General 

condition and public health was very good . 
17 . Kaithal 

There was Above normal rainfall during the month under report. General condition 

remained normal. Public health was very good 
18 . Sirsa 

Above normal rainfall was recorded during the month under report. General 

condition remained normal. 
19 . Faridabad Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 

condition remained normal. 
20 . Mewat 

Above normal rainfall was recorded during the month under report . General 

condition remained normal. 
21 . Palwal 

There was Above normal rainfall during the month under report. General condition 
remained normal. 


(Sd .)... , 


Assistant Director, 
for Director General, Land Records, Haryana . 
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Statement showing district wise average/normal rainfall and average number of rainy days during the 
month of January , 2017 . 


Sr. No. 


District 


Average rainfall in 

MM 


Normal rainfall 

in MM 


Above /Below 
normal rainfall 


Average No. of 

Rainy days 


1 . 


Hisar 


11.5 


14.3 


1.5 


Below normal 
Above normal 


2 . 


Rohtak 


23.0 


20.9 


3 


3 . 


28.25 


11.9 


Above normal 


2 


Gurgaon 
Fatehabad 


4 . 


25.5 


17.7 


Above normal 


4 


5 . 


Jhajjar 


24.0 


9.9 


Above normal 


3 


6 . 


Karnal 


79.5 


27.7 


Above normal 


4 


7 . 


75.0 


21.6 


Above normal 


3 


Panipat 
Y /nagar 


8 . 


59.0 


46.9 


Above normal 


3.5 


9 . 


Ambala 


135.5 


38.2 


Above normal 


4.5 


10 . 


Jind 


50.6 


18.0 


Above normal 


5 


11. M / garh 


21.5 


9.7 


Above normal 


2 


12 . 


Rewari 


36.0 


10.1 


Above normal 


2 


13 . 


Panchkula 


74.0 


46.2 


Above normal 


4 


14 . 


44.5 


19.4 


Above normal 


4.5 


Sonipat 
Bhiwani 


15 . 


23.3 


17.0 


Above normal 


2 


16 . 


K /kshetra 


54.0 


31.7 


Above normal 


6 


17 . 


Kaithal 


74.0 


25.3 


Above normal 


2 


18 . 


Sirsa 


21.0 


12.4 


Above normal 


3.5 


19 . 


Faridabad 


14.0 


20.5 


Below normal 


20 . 


Mewat 


29.0 


12.4 


Above normal 


1.25 


21 . 


Palwal 


14.25 


10.3 


Above normal 


1 


During the month of January , 2017 above normal rainfall was recorded thorughtout the state . 


(Sd.)... , 


Assistant Director, 
for Director General, Land Records, Haryana . 
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Daily Rainfall Report 


Date 


1 st 


2nd 


3rd 


4th 


5th 


6th 


7th 


8th 


9th 


10th 


11th 


12th 


13th 


14th 


15th 


16th 


17th 


18th 


19th 


Distt./ 
Stations 


HISAR 


Hisar 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


Oo 


Oo 


oo 


Oo 


Oo 


0 


0 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


0 


0 


Hisar 
Observatory 
Hansi 


o 


O 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


OoOoOo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Hansi 
Observatory 
Total 


O 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


oo 


Oo 


oo 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
ROHTAK 
Meham 


o 


0 


0 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


OoOOOO 


0 


0 


0 


Rohtak 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


oooo 


Total 


olololo 


0 


Ooo 


0 


ooo 


0 


Ooo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


OoooOo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
GURGAON 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


ooooooooo 


Farukhnagar 
Sohna 


Oo 


OO 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


OOO 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Gurgaon 
Pataudi 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


OOOO 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
MEWAT 


Tauru 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Nuh 


O 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Firozpurzirka 
Punhana 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
FATEHABAD 
Fatehabad 


0 


0 


o 


0 


0 


о 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


Tohana 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


OOO 


0 


0 


0 


Oo 


0 


O 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


Average 
JHAJJAR 
Bahadurgarh 
Jhajjar 
Sahalawas 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Beri 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Durjana 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
KARNAL 


O 


0 


O 


O 


Assandh 


O 


O 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Karnal 


0 

0 


0 


0 


ooo 


0 


0 


0 


Ooo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


0 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Karnal 
Observatory 
Total 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


oo 


Oo 


Oo 


Oo 


olo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
PANIPAT 


Panipat 


0 


0 


0 


0 


3.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 
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SUPPLT. 


TO HARYANA GOVT . GAZ ., JULY 25 , 2017 

GAZ . , JULY 25, 2017 ( SRVN . 2 , 1939 SAKA ) 


for the month of February , 2017. 


20th 


21st 


22nd 


23rd 


24th 


25th 


26th 


27th 


28th 


29th 


30th 


31st 


Normal 


no . of 


No. 
of 
rainy 
days 


Total Normal Heaviest Total 
rainfall rainfall rainfall rainfall 
for the for the during from 
month month of the 1/2/17 
of Feb ... Feb , month 

to 
2017 2017 of Feb., 28/2/17 

2017 


Normal 
rainfall 
from 
1/2/17 


rainy 
days 


to 
28/2/17 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.2 


0 


12.1 


0 


0 


12.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


1.3 


NA 


14.5 


NA 


NA 


14.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.8 


0 


18.6 


0 


0 


18.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


1.4 


ΝΑ 


14.7 


NA 


NA 


14.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4.7 


0 


49.9 


0 


0 


49.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.2 


0 


12.5 


0 


0 


12.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


0 


NA 


0 


0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.4 


0 


16.8 


0 


0 


16.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.4 


0 


16.8 


0 


0 


16.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.4 


0 


16.8 


0 


0 


16.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.9 


0 


7.9 


0 


0 


7.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.7 


0 


11.1 


0 


0 


11.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.9 


0 


13.3 


0 


0 


13.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.8 


0 


11.6 


0 


0 


11.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.3 


0 


43.9 


0 


0 


43.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.8 


0 


11.0 


0 


0 


11.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


7.9 


0 


0 


7.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.1 


0 


11.1 


0 


0 


11.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


13.3 


0 


0 


13.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.5 


0 


11.6 


0 


0 


11.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.6 


0 


43.9 


0 


0 


43.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.9 


0 


11.0 


0 


0 


11.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.1 


0 


11.6 


0 


0 


11.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.8 


0 


8.3 


0 


0 


8.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.9 


0 


19.3 


0 


0 


19.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.9 


0 


10.0 


0 


0 


10.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


0 


NA 


0 


0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.2 


0 


14.7 


0 


0 


14.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.8 


0 


9.0 


0 


0 


9.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.7 


0 


9.0 


0 


0 


9.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


12.8 


0 


0 


12.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.7 


0 


45.5 


0 


0 


45.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.9 


0 


11.4 


0 


0 


11.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


0 


NA 


0 


0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


25.6 


0 


0 


25.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.5 


0 


17.7 


0 


0 


17.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.5 


0 


43.3 


0 


0 


43.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.8 


0 


21.6 


0 


0 


21.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1 


1.2 


3.0 


15.4 


3.0 


3.0 


15.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.2 


3.0 


15.4 


3.0 


3.0 


15.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.2 


3.0 


15.4 


3.0 


3.0 


15.4 
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Daily Rainfall Report 


Date 


1 st 


2nd 


3rd 


4th 


5th 


6th 


7th 


8th 


9th 


10th 


11th 


12th 


13th 


14th 


15th 


16th 


17th 


18th 


19th 


Distt./Stations 


Y /NAGAR 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Jagadhri 
Dadupur 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


AMBALA 


Ambala 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Ambala 
Observatory 
Naraingarh 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


Average 
JIND 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


Jind 
Safidon 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


0 


Narwana 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


10 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
M /GARH 
Mahendergarh 
Narnaul 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


Jo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


Average 
REWARI 


Bawal 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


Khol 


0 


0 


0 


0 


0 


4.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Rewari 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Jatusana 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


10 


Average 
PANCHKULA 
Kalka 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
SONIPAT 


Gohana 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


Sonipat 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


Average 
BHIWANI 
Bhiwani 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Dadri 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


Loharu 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


10 


Bawani Khera 
Siwani 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 
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SUPPLT. TO HARYANA GOVT . GAZ ., JULY 25 , 2017 (SRVN . 


2 , 1939 


SAKA) 


for the month of February , 2017. 


20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 


Normal 


no. of 


31st No. 

of 
rainy 
days 


Total rainfall Normal Heaviest 
for the month rainfall for rainfall 
of Feb.,2017 the month of during the 
February ., 

month of 
2017 

Feb., 2017 


Total rainfall Normal 
from1/ 2 /17 rainfall 
to 28/2/17 from1/ 2 / 17 

to 28/2/17 


rainy 
days 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


2.2 


0 


32.9 


0 


0 


32.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NR 


2.3 


NR 


34.5 


NR 


NR 


34.5 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4.5 


0 


67.4 


0 


0 


67.4 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


o 


0 


0 


0 


0 


2.3 


0 


33.7 


0 


0 


33.7 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.3 


0 


37.6 


0 


0 


37.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


NA 


2.5 


NA 


31.1 


ΝΑ 


NA 


31.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.7 


10 


42.7 


0 


0 


42.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


7.5 


0 


111.4 


0 


0 


111.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.5 


0 


37.1 


0 


0 


37.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.2 


0 


17.2 


0 


0 


17.2 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


0 


NA 


0 


0 


NA 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


1..0 


0 


24.8 


0 


0 


24.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


2.2 


0 


42.0 


0 


0 


42.0 


10 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.1 


10 


21.0 


0 


0 


21.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.2 


0 


12.7 


0 


0 


12.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


1.1 


0 


10.2 


0 


0 


10.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.3 


0 


22.9 


0 


0 


22.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.1 


0 


11.5 


0 


0 


11.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


0 


18.8 


0 


0 


8.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


1 


0.8 


4.0 


10.9 


4.0 


4.0 


10.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


10 


0 


0.9 


0 


10.5 


0 


0 


10.5 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


2.0 


11.2 


2.0 


2.0 


11.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3 


3.3 


6.0 


41.4 


0 


6.0 


41.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.75 


0.8 


1.5 


10.3 


1.5 


1.5 


10.3 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


36.7 


0 


0 


36.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


36.7 


0 


0 


36.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


2.0 


0 


36.7 


0 


0 


36.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


To 


0 


0 


1.4 


17.6 


17.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.1 


10 


12.6 


0 


0 


12.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.5 


0 


30.2 


0 


0 


30.2 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.3 


0 


15.1 


0 


0 


15.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


10.2 


0 


0 


10.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.1 


0 


12.6 


0 


0 


12.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0.8 


0 


9.7 


0 


0 


19.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


ΝΑ 


0 


NA 


0 


0 


NA 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


0 


6.6 


0 


0 


6.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.5 


0 


39.1 


0 


0 


39.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0.9 


0 


9.8 


0 


0 


9.8 
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Daily Rainfall Report 


Date 


1 st 


2nd 


3rd 


4th 


5th 


6th 


7th 


8th 


9th 


10th 


11th 


12th 


13th 


14th 


15th 


16th 


17th 


18th 


19th 


Distt./Stations 


KURUKSHETRA 


Pehowa 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Thanesar 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
KAITHAL 


Kaithal 


0 


0 


0 


0 


3.0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


Guhla 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Kalayat 
Total 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


Average 
SIRSA 


Sirsa 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Dabwali 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


Average 
FARIDABAD 


Faridabad 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


Ballabgarh 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


Average 
PALWAL 


Palwal 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


Hassanpur 
Hodal 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


o 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


Hathin 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 
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for the month of February , 2017. 


20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 


Normal 


no . of 


No. 
of 
rainy 
days 


rainy 
days 


Total rainfall Normal Heaviest 
for the month rainfall for rainfall 
of Feb.,2017 themonth during the 

of February, month of 
2017 

Feb., 2017 


Total rainfall Normal 
from 

rainfall 
1/2/17 from 
to 28/2/17 1/2/1017 

to 28/2/17 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


0 


NA 


10 


0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.7 


0 


21.1 


0 


0 


21.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.7 


0 


21.1 


0 


0 


21.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.7 


0 


21.1 


0 


0 


21.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.4 


3.0 


16.0 


3.0 


3.0 


16.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


1.3 


10 


16.9 


10 


0 


16.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


2.0 


NA 


2.0 


2.0 


ΝΑ 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


2 


2.7 


5.0 


32.9 


5.0 


5.0 


32.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


1.4 


1.6 


16.5 


1.6 


1.6 


16.5 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


10 


11.1 


0 


0 


11.1 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


ΝΑ 


10 


NA 


0 


0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


11.1 


0 


0 


11.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


11.1 


0 


0 


11.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


0 


ΝΑ 


0 


0 


NA 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


1.3 


10 


17.1 


0 


0 


17.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.3 


0 


17.1 


0 


0 


17.1 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.3 


10 


17.1 


0 


0 


17.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.1 


0 


11.2 


0 


0 


11.2 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


0 


NA 


0 


0 


NA 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0 


4.6 


0 


0 


4.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.8 


0 


10.1 


10 


0 


10.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.2 


0 


25.9 


0 


0 


25.9 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.7 


0 


8.6 


0 


0 


8.6 


(Sd .) ... 

Assistant Director, 
for Director General , Land Records, Haryana . 
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Note on the condition and prospects of Crops, Public Health and cattle of each district of the Haryana State for 
the month of February, 2017 . 


1 . 


Hisar 


2 . 


Rohtak 


3 . 


Gurgaon 


4 . 


Fatehabad 


5 . 


Jhajjar 


6 . 


Karnal 


7 . 


Panipat 


8 . 


Y /nagar 


9 . 
10 . 


Ambala 
Jind 


11. 


M / garh 


Below normal rainfall was recorded during the month under report . General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. Fodder supply & public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition , Fodder supply & public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. Public Health 
and general condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition , Fodder supply & public health remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. Fodder supply & public health remained normal. 
There was Below normal rain . General condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. No case of any 
disease amongst cattle and public was reported . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. Public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. Public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report . General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. Fodder supply 
was satisfactory & public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report . General 
condition and public health was very good . 
There was below normal rainfall during the month under report. General condition 
remained normal. Public health was very good 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
There was below normal rainfall during the month under report. General condition 
remained normal. 


12 . 


Rewari 


13 . 


Panchkula 


14 . 


Sonipat 


15 . 


Bhiwani 


16 . 


K /kshetra 


17 . 


Kaithal 


18 . 


Sirsa 


19 . 


Faridabad 


20 . 


Mewat 


21 . 


Palwal 


(Sd .)... , 


Assistant Director, 
for Director General, Land Records, Haryana . 
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Statement showing district wise average /normal rainfall and average number of rainy days during the 
month of February , 2017 . 


Sr. No. 


District 


Average rainfall in 

MM 


Normal rainfall 

in MM 


Above /Below 
normal rainfall 


Average No. of 

Rainy days 


1 . 


Hisar 


0.0 


1.8 


Below normal 


0.0 


2 . 


Rohtak 


0.0 


3.0 


Below normal 


0.0 


3 . 


0.0 


39.8 


Below normal 


0.0 


Gurgaon 
Fatehabad 


4 . 


0.0 


4.5 


Above normal 


0.0 


5 . 


Jhajjar 


0.0 


29.6 


Below normal 


0.0 


6 . 


Karnal 


0.0 


27.0 


Below normal 


0.0 


7 . 


3.0 


36.0 


Below normal 


1 


Panipat 
Y /nagar 


8 . 


0.0 


33.7 


Below normal 


0.0 


9 . 


Ambala 


0.0 


37.1 


Below normal 


0.0 


10 . 


Jind 


0.0 


21.0 


Below normal 


0.0 


11. M / garh 


0.0 


11.5 


Below normal 


0.0 


12 . 


Rewari 


1.5 


10.3 


Above normal 


0.75 


13 . 


Panchkula 


0.0 


36.7 


Above normal 


0.0 


0.0 


15.1 


Below normal 


0.0 


14. Sonipat 
15 . Bhiwani 


0.0 


9.8 


Below normal 


0.0 


16 . 


K /kshetra 


0.0 


21.1 


Below normal 


0.0 


17 . 


Kaithal 


0.0 


16.5 


Above normal 


0.0 


18 . 


Sirsa 


0.0 


11.1 


Above normal 


0.0 


19 . 


Faridabad 


0.0 


17.1 


Below normal 


0.0 


20 . 


Mewat 


0.0 


13.5 


Below normal 


0.0 


21 . 


Palwal 


0.0 


8.6 


Below normal 


0.0 


During the month of February , 2017 below normal rainfall was recorded throughtout the state . 


( Sd .). .. , 


Assistant Director, 
for Director General, Land Records, Haryana . 
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Daily Rainfall Report 


Date 


1 st 


2nd 


3rd 


4th 


5th 


6th 


7th 


8th 


9th 


10th 


11th 


12th 


13th 


14th 


15th 


16th 


17th 


18th 


19th 


Distt./ 
Stations 


HISAR 


O 


Hisar 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


Oo 


Oo 


Oo 


0 


0 


0 


0 


o 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


0 


0 


Hisar 
Observatory 
Hansi 


O 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Hansi 
Observatory 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


oo 


Oo 


Oo 


Oo 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
ROHTAK 
Meham 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


OoOooo 


0 


2.0 


2.0 


2.0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Rohtak 


0 


0 


0 


3.0 


9.0 


1.0 


4.0 


0 


0 


Total 


0 


OOOO 


0 


Ooo 


ooo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


0 


0 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
GURGAON 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Farukhnagar 
Sohna 


ooooooooo 


Oo 


OO 


0 


0 


0 


3.0 


0 


0 


0 


Ooo 


OOO 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Gurgaon 
Pataudi 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


5.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
MEWAT 


Tauru 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


Nuh 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8.0 
5.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Firozpurzirka 
Punhana 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


O 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


O 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
FATEHABAD 
Fatehabad 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


Tohana 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


Oo 


O 


0 


O 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
JHAJJAR 
Bahadurgarh 
Jhajjar 
Sahalawas 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


4.0 


3.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Beri 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


olololololo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Durjana 
Total 


Olo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


OO 


O 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
KARNAL 


O 


O 


O 


Assandh 


O 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.5 


13.0 


0 


0 


0 


O 


0 

0 


Karnal 


0 


0 


0 


ooo 


0 


0 


1.0 


0 


0 


7.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Olo 


lo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Karnal 
Observatory 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


Olo 


Oo 


Oo 


Oo 


olo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
PANIPAT 


Panipat 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.0 


6.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 
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SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 25 , 2017 


(SRVN . 2 , 1939 SAKA) 


for the month ofMarch , 2017 . 


20th 


21st 


22nd 


23rd 


24th 


25th 


26th 


27th 


28th 


29th 


30th 


31st 


Normal 


no . of 


No. 
of 
rainy 
days 


Total 
rainfall 
for the 
month 
of 
March , 
2017 


Normal 
rainfall 
from 
1/3/17 


rainy 
days 


Normal Heaviest Total 
rainfall rainfall rainfall 
for the during from 
month of the 1/3/17 
March , month 

to 
2017 of 

31/3/17 
March , 
2017 


to 
31/3/17 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1 


1.0 


1.0 


9.7 


1.0 


1.0 


9.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


1.3 


NA 


NR 


NA 


NA 


NR 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.9 


0 


9.7 


0 


0 


9.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


ΝΑ 


1.4 


ΝΑ 


NR 


NA 


NA 


NR 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4.6 


1.0 


19.4 


1.0 


1.0 


19.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.5 


1.1 


0.5 


9.7 


0.5 


0.5 


9.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4 


1.5 


8.0 


17.7 


2.0 


8.0 


17.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4 


1.5 


17.0 


17.7 


9.0 


17.0 


17.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8 


3.0 


25.0 


35.4 


11.0 


25.0 


35.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4 


1.5 


12.5 


17.7 


5.5 


12.5 


17.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.7 


2.0 


7.0 


2.0 


7.0 


2.0 
3.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


3.0 


7.0 


3.0 


7.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.2 


0 


7.0 


0 


0 


7.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


5.0 


7.0 


5.0 


5.0 


7.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3 


2.9 


10.0 


28.0 


10.0 


10.0 


28.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.75 


0.7 


2.5 


7.0 


2.5 


2.5 


7.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.9 


0 


6.3 


0 


0 


6.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.8 


8.0 


6.3 


8.0 


8.0 


6.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


5.0 


6.3 


5.0 


5.0 


6.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.5 


8.0 


6.3 


8.0 


8.0 


6.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3 


3.2 


21.0 


25.2 


21.0 


21.0 


25.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.75 


0.8 


5.25 


6.3 


5.25 


5.25 


6.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.1 


0 


11.2 


0 


0 


11.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


2.0 


11.2 


2.0 


2.0 


11.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1 


2.1 


2.0 


22.4 


2.0 


2.0 


22.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.5 


1.0 


1.0 


11.2 


1.0 


1.0 


11.2 . 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3 


NA 


8.0 


9.7 


4.0 


8.0 


9.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.2 


1.0 


9.7 


1.0 


1.0 


9.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.5 


2.0 


9.7 


2.0 


2.0 


9.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


0 


9.7 


0 


0 


9.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


0 


9.7 


0 


0 


9.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


5 


2.9 


11.0 


48.5 


7.0 


11.0 


48.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1 


0.7 


2.2 


9.7 


1.4 


2.2 


9.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


NA 


16.5 


19.4 


13.0 


16.5 


19.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


1.8 


8.0 


19.4 


7.0 


8.0 


19.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NR 


1.8 


NR 


NR 


NR 


NR 


NR 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4 


3.6 


24.5 


38.8 


20.0 


24.5 


38.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


1.8 


12.2 


19.4 


10.0 


12.2 


19.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


1.3 


9.0 


12.6 


6.0 


9.0 


12.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


1.3 


9.0 


12.6 


6.0 


9.0 


12.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.3 


1.0 


12.6 


1.0 


1.0 


12.6 


SUPPLT . TO HARYANA GOVT. GAZ ., 

GAZ . , JULY 25, 2017 ( SRVN . 2 , 1939 SAKA ) 
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Daily Rainfall Report 


Date 


1 st 


2nd 


3rd 


4th 


5th 


6th 


7th 


8th 


9th 


10th 


11th 


12th 


13th 


14th 


15th 


16th 


17th 


18th 


19th 


Distt./Stations 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


6.0 


2.0 


46.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Y /NAGAR 
Jagadhri 
Dadupur 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


AMBALA 


Ambala 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4.0 


2.0 


1.0 


12.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Ambala 
Observatory 
Naraingarh 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


10 


7.0 


14.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


Average 
JIND 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


Jind 
Safidon 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


0 


Narwana 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


1.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


10 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
M /GARH 
Mahendergarh 
Narnaul 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


JO 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


Average 
REWARI 


Bawal 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


6.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


Khol 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Rewari 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


5.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Jatusana 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


4.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


10 


Average 
PANCHKULA 
Kalka 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


7.0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
SONIPAT 


Gohana 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8.0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


4.0 


12.0 


7.0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


Sonipat 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


Average 
BHIWANI 
Bhiwani 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


5.0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Dadri 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


Loharu 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


1.0 


2.0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


2.0 


0 


6.0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


10 


Bawani Khera 
Siwani 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


10.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


174 


SUPPLT. TO 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 25 , 2017 (SRVN . 2 , 1939 SAKA) 


for the month ofMarch , 2017 . 


20th 21st 22nd 23rd 24th 


25th 


26th 27th 28th 29th 30th 


no. of 


31st No. Normal 

of 
rainy rainy 
days days 


Total rainfall Normal Heaviest 
for the month rainfall for rainfall 
ofMarch , the month of during the 
2017 March, 2017 month of 

March , 2017 


Total rainfall Normal 
from1/ 3 / 17 rainfall 
to 31/3/17 from1/ 3 / 17 

to 31/3/17 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


4 


2.0 


55.0 


31.9 


46.0 


55.0 


31.9 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.1 


10 


31.9 


0 


0 


31.9 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4 


4.1 


55.0 


63.8 


46.0 


55.0 


63.8 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


o 


0 


0 


0 


2 


2.0 


27.5 


31.9 


23.0 


27.5 


31.9 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4 


1.6 


19.0 


25.3 


12.0 


19.0 


25.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NR 


2.2 


NR 


NR 


NR 


NR 


NR 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3 


2.0 


23.0 


25.3 


14.0 


23.0 


25.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


7 


6.8 


42.0 


50.6 


26.0 


26.0 


50.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.5 


2.3 


21.0 


25.3 


13.0 


13.0 


25.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


12.4 


0 


0 


12.4 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


0 


12.4 


0 


0 


12.4 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.1 


0 


12.4 


0 


0 


12.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


2.1 


0 


37.2 


0 


0 


37.2 


10 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


12.4 


0 


0 


12.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0.0 


9.4 


0 


0 


9.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


2 


0.8 


3.7 


19.4 


2.0 


3.7 


9.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


1.8 


3.7 


18.8 


2.0 


3.7 


18.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1 


0.9 


1.85 


9.4 


1.0 


1.85 


9.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.7 


6.6 


5.2 


6.6 


6.6 


5.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0.6 


0 


5.2 


0 


0 


5.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


10 


0 


0.7 


5.0 


5.2 


5.0 


5.0 


5.2 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


4.0 


5.2 


4.0 


4.0 


5.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3 


2.6 


5.6 


20.8 


5.6 


5.6 


20.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0.75 


0.6 


14.0 


5.2 


14.0 


14.0 


5.2 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.1 


7.0 


27.8 


7.0 


7.0 


27.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.1 


7.0 


27.8 


7.0 


7.0 


27.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


1 


2.1 


1.0 


27.8 


1.0 


1.0 


27.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Jo 


0 


2 


1.4 


9.0 


14.4 


8.0 


9.0 


14.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3 


1.1 


23.0 


14.4 


12.0 


23.0 


14.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


5 


2.5 


32.0 


28.8 


20.0 


32.0 


28.8 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.5 


1.3 


16.0 


14.4 


10.0 


16.0 


14.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3 


0.9 


8.0 


8.1 


5.0 


8.0 


8.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


1.0 


8.1 


0.0 


1.0 


8.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


3 


0.6 


5.0 


8.1 


2.0 


5.0 


8.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


2 


NA 


8.0 


8.1 


6.0 


8.0 


8.1 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


2 


12.0 


8.1 


10.0 


12.0 


8.1 


0.7 
2.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


11 


34.0 


40.5 


23.0 


34.0 


40.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


2.2 


0.7 


6.8 


8.1 


4.6 


6.8 


8.1 
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Daily Rainfall Report 


Date 


1 st 


2nd 


3rd 


4th 


5th 


6th 


7th 


8th 


9th 


10th 


11th 


12th 


13th 


14th 


15th 


16th 


17th 


18th 


19th 


Distt./Stations 


KURUKSHETRA 


Pehowa 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


3.0 


1.0 


0 


6.0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Thanesar 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


9.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
KAITHAL 


Kaithal 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


1.0 


0 


0 


4.0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


Guhla 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Kalayat 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


Average 
SIRSA 


Sirsa 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


4.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Dabwali 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


Average 
FARIDABAD 


Faridabad 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


5.0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


Ballabgarh 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


Average 
PALWAL 


Palwal 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


7.0 


2.0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


2.0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


5.0 


8.0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


Hassanpur 
Hodal 


0 


0 


5.0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


4.0 


4.0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


Hathin 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.0 


3.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


Total 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 
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for the month ofMarch , 2017 . 


20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 


no . of 


28th 29th 30th 31st No. Normal 

of 
rainy rainy 
days days 


Total rainfall Normal 
for the month rainfall for 
ofMarch, the month 
2017 

of March , 
2017 


Heaviest 
rainfall 
during the 
month of 
March , 2017 


Total rainfall Normal 
from 

rainfall 
1/3/17 

from 
to 31/3/17 

1/3/17 
to 31/3/17 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3 


ΝΑ 


10.0 


21.5 


6.0 


10.0 


21.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


2.0 


11.0 


21.5 


9.0 


11.0 


21.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


5 


2.0 


21.0 


43.0 


15.0 


21.0 


43.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.5 


2.0 


10.5 


21.5 


7.5 


10.5 


21.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


1.5 


5.0 


12.5 


4.0 


5.0 


12.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1 


1.4 


2.0 


12.5 


2.0 


2.0 


12.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


2.0 


12.5 


2.0 


2.0 


12.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4 


3.5 


9.0 


37.5 


8.0 


9.0 


37.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.3 


1.2 


3.0 


12.5 


2.7 


3.0 


12.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


1.2 


6.0 


10.1 


4.0 


6.0 


10.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


NA 


0.0 


10.1 


0.0 


0.0 


10.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


1.2 


6.0 


20.2 


4.0 


6.0 


20.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.2 


3.0 


10.1 


2.0 


3.0 


10.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1 


NA 


2.0 


10.4 


2.0 


2.0 


10.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


1.2 


5.0 


10.4 


5.0 


5.0 


10.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


2 


1.2 


7.0 


20.8 


7.0 


7.0 


20.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.2 


3.5 


10.4 


3.5 


3.5 


10.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


2 


10.9 


9.0 


5.9 


7.0 


9.0 


5.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


3 


NA 


15.0 


5.9 


8.0 


15.0 


5.9 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


3 


0.2 


13.0 


5.9 


5.0 


13.0 


5.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


0.4 


6.0 


5.9 


3.0 


6.0 


5.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


1.5 


43.0 


23.6 


23.0 


43.0 


23.6 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.5 


0.5 


10.75 


5.9 


5.75 


10.75 


5.9 


(Sd .) ... 

Assistant Director, 
for Director General , Land Records, Haryana . 
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Note on the condition and prospects of Crops, Public Health and cattle of each district of the Haryana State for 
the month of March , 2017 . 


1 . 


Hisar 


2 . 


Rohtak 


3 . 


Gurgaon 


4 . 


Fatehabad 


5 . 


Jhajjar 


6 . 


Karnal 


7 . 


Panipat 


8 . 


Y /nagar 


9 . 
10 . 


Ambala 
Jind 


11. 


M / garh 


Below normal rainfall was recorded during the month under report . General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. Fodder supply & public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition , Fodder supply & public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report . General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. Public Health 
and general condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition , Fodder supply & public health remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report . General 
condition remained normal. Fodder supply & public health remained normal. 
There wal Below normal rain . General condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. No case of any 
disease amongst cattle and public was reported . 
Above normal rainfall was recorded during the month under report . General 
condition remained normal. Public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. Public health was very good . 
Above normal rainfall was recorded during the month under report . General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. Fodder supply 
was satisfactory & public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition and public health was very good . 
There was below normal rainfall during the month under report. General condition 
remained normal. Public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report . General 
condition remained normal. 
There was above normal rainfall during the month under report. General condition 
remained normal. 


12 . 


Rewari 


13 . 


Panchkula 


14 . 


Sonipat 


15 . 


Bhiwani 


16 . 


K /kshetra 


17 . 


Kaithal 


18 . 


Sirsa 


19 . 


Faridabad 


20 . 


Mewat 


21 . 


Palwal 


(Sd .)... , 


Assistant Director, 
for Director General, Land Records, Haryana . 
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Statement showing district wise average /normal rainfall and average number of rainy days during the 
month of March , 2017 . 


Sr. No. 


District 


Average rainfall in 

MM 


Normal rainfall 

in MM 


Above /Below 
normal rainfall 


Average No. of 

Rainy days 


1 . 


Hisar 


0.5 


9.7 


Below normal 


0.5 


2 . 


Rohtak 


15.5 


17.7 


Below normal 


2.0 


3 . 


2.5 


7.0 


Below normal 


0.75 


Gurgaon 
Fatehabad 


4 . 


1.0 


11.2 


Below normal 


0.5 


5 . 


Jhajjar 


2.2 


9.7 


Below normal 


6 . 


Karnal 


12.2 


19.4 


Below normal 


2 


7 . 


1.0 


12.6 


Below normal 


1 


Panipat 
Y /nagar 


8 . 


27.5 


31.9 


Below normal 


2 


9 . 


Ambala 


21.0 


25.3 


Below normal 


3.5 


10 . 


Jind 


0 


12.4 


Below normal 


0 


11. M / garh 


1.85 


9.4 


Below normal 


1 


12 . 


Rewari 


14.0 


5.2 


Above normal 


0.75 


13 . 


Panchkula 


1.0 


27.8 


Below normal 


14 . 


16.0 


14.4 


Above normal 


2.5 


Sonipat 
Bhiwani 


15 . 


6.8 


8.1 


Below normal 


2.2 


16 . 


K /kshetra 


21.0 


21.5 


Below normal 


2.5 


17 . 


Kaithal 


3.0 


12.5 


Below normal 


1.3 


18 . 


Sirsa 


3.0 


10.1 


Below normal 


19 . 


Faridabad 


3.5 


10.4 


Below normal 


1 


20 . 


Mewat 


5.25 


6.3 


Below normal 


0.75 


21. 


Palwal 


10.75 


5.9 


Above normal 


2.5 


(Sd .). .. , 

Assistant Director, 
for Director General, Land Records, Haryana . 
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Daily Rainfall Report 


Date 


1 st 


2nd 


3rd 


4th 


5th 


6th 


7th 


8th 


9th 


10th 


11th 


12th 


13th 


14th 


15th 


16th 


17th 


18th 


19th 


Distt./ 
Stations 


HISAR 


Hisar 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


Oo 


Oo 


olo 


oo 


Oo 


Oo 


0 


0 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


0 


0 


Hisar 
Observatory 
Hansi 


o 


O 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Hansi 
Observatory 
Total 


O 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


oo 


Oo 


Oo 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
ROHTAK 
Meham 


0 


0 


0 


0 


0 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


OoOOOO 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


Rohtak 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


olololo 


0 


0 


0 


OOO 


0 


0 


Ooo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
GURGAON 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Farukhnagar 
Sohna 


Oo 


Oo 


OO 


0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


Ooo 


OOO 


0 


0 


0 


4.0 


0 


0 


ooooo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Gurgaon 
Pataudi 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


OOOO 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


Average 
MEWAT 


Tauru 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Nuh 


O 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Firozpurzirka 
Punhana 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
FATEHABAD 
Fatehabad 


0 


0 


o 


0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Tohana 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


OOO 


0 


0 


0 


Oo 


0 


O 


0 


0 


0 


O 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


O 


Average 
JHAJJAR 
Bahadurgarh 
Jhajjar 
Sahalawas 


0 


0 


0 


0 


5.2 


6.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


6.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Beri 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Durjana 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
KARNAL 


O 


O 


O 


0 


Assandh 


O 


0 


O 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Karnal 


0 

0 


0 


0 


ooo 


0 


0 


0 


Ooo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


0 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Karnal 
Observatory 
Total 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


Oo 


Oo 


Oo 


olo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
PANIPAT 


Panipat 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 
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SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 25 , 

JULY 25 , 2017 (SRVN . 2 , 1939 SAKA) 


for the month of April , 2017 . 


20th 


21st 


22nd 


23rd 


24th 


25th 


26th 


27th 


28th 


29th 


30th 


31st 


no . of 


No. Normal 
of 
rainy rainy 
days days 


Total 
rainfall 
for the 
month 
of April, 
2017 


Normal Heaviest Total 
rainfall rainfall rainfall 
for the during from 
month of the 1/4/17 
April, month 

to 
2017 of April, | 30/4/17 

2017 


Normal 
rainfall 
from 
1/4/17 


to 
30/4/17 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


0 


12.6 


0 


0 


12.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NR 


0.9 


NR 


9.4 


NR 


NR 


9.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


0 


4.8 


0 


0 


4.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NR 


NA 


NR 


NA 


NR 


NR 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.1 


0 


26.8 


0 


0 


26.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.7 


0 


8.9 


0 


0 


8.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


ΝΑ 


0 


ΝΑ 


0 


0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.8 


0 


6.8 


0 


0 


6.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.8 


0 


6.8 


0 


0 


6.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.8 


0 


6.8 


0 


0 


6.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


2.9 


0 


0 


2.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


2.0 


4.5 


2.0 


2.0 


4.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


4.0 


9.0 


4.0 


4.0 


9.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.1 


2.0 


2.2 


2.0 


2.0 


2.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.9 


8.0 


21.6 


8.0 


8.0 


21.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.2 


0.5 


1.6 


5.4 


1.6 


1.6 


5.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


4.2 


0 


0 


4.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


0 


8.0 


0 


0 


8.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.7 


0 


6.3 


0 


0 


6.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4.0 


0 


1.0 


0 


0 


0.2 


5.0 


3.2 


4.0 


5.0 


3.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1 


1.9 


5.0 


21.7 


4.0 


5.0 


21.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0.5 


1.3 


5.4 


1.0 


1.3 


5.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


1.0 


6.1 


1.0 


1.0 


6.1 


0 


0 


7.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


0 


0 


0 


6.7 


6.7 
12.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.2 


1.0 


1.0 


1.0 


12.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


0.5 


6.4 


0.5 


0.5 


6.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


NA 


11.4 


NA 


6.2 


11.4 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.2 


6.0 


5.8 


6.0 


6.0 


5.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


3.4 


0 


0 


3.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0 


5.9 


0 


0 


5.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


6.9 


0 


0 


6.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3 


2.3 


17.4 


21.5 


12.2 


17.4 


21.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


0.6 


3.5 


5.4 


2.4 


3.5 


5.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


0 


NA 


0 


0 


ΝΑ 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0.9 


2.0 


10.2 


2.0 


2.0 


10.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NR 


0.5 


NR 


6.3 


NR 


NR 


6.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.4 


2.0 


16.5 


2.0 


2.0 


16.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.7 


1.0 


8.3 


1.0 


1.0 


8.3 


0 


0 


0 


4.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.0 


0 


2 


0.8 


7.0 


9.3 


4.0 


7.0 


9.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


0.8 


7.0 


9.3 


4.0 


7.0 


9.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


0.8 


7.0 


9.3 


4.0 


7.0 


9.3 
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Daily Rainfall Report 


Date 


1 st 


2nd 


3rd 


4th 


5th 


6th 


7th 


8th 


9th 


10th 


11th 


12th 


13th 


14th 


15th 


16th 


17th 


18th 


19th 


Distt./Stations 


0 


0 


0 


0 


19.0 


11.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Y /NAGAR 
Jagadhri 
Dadupur 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


AMBALA 


Ambala 


0 


0 


0 


0 


2.0 


6.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Ambala 
Observatory 
Naraingarh 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


13.0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


Average 
JIND 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


Jind 
Safidon 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


0 


Narwana 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


10 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
M /GARH 
Mahendergarh 
Narnaul 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


Jo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


Average 
REWARI 


Bawal 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


Khol 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Rewari 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Jatusana 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


10 


Average 
PANCHKULA 
Kalka 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
SONIPAT 


Gohana 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


Sonipat 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


Average 
BHIWANI 
Bhiwani 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Dadri 


0 


0 


0 


0 


6.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


Loharu 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


10 


Bawani Khera 
Siwani 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 
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SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 25 , 2017 


(SRVN . 2 , 


1939 SAKA ) 


for the month of April , 2017 . 


20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 


27th 28th 29th 30th 


no. of 


31st No. Normal 

of 
rainy rainy 
days days 


Total rainfall Normal Heaviest 
for the month rainfall for rainfall 
of April, 2017 the month of during the 
April, 2017 month of 

April, 2017 


Total rainfall Normal 
from 1/4/17 rainfall 
to 30/4/17 from1/4 / 17 

to 30/4/17 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


10 


2 


0.9 


32.0 


11.5 


19.0 


32.0 


11.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


NR 


1.1 


NR 


11.2 


NR 


NR 


11.2 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


2.1 


32.0 


22.7 


19.0 


32.0 


22.7 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


o 


0 


0 


0 


2 


1.0 


32.0 


11.3 


19.0 


32.0 


11.3 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


10 


0.7 


10.0 


5.3 


6.0 


10.0 


5.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


NR 


0.9 


NR 


5.9 


NR 


NR 


5.9 


0 


0 


24.0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


2 


1.1 


39.0 


9.7 


24.0 


39.0 


9.7 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3 


2.7 


49.0 


20.9 


30.0 


49.0 


20.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.5 


0.9 


24.5 


6.9 


15.0 


24.5 


6.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


0 


4.7 


0 


0 


4.7 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


0 


NA 


0 


0 


NA 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.5 


0 


14.1 


0 


0 


4.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


1.1 


0 


8.8 


0 


0 


8.8 


10 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


10 


4.4 


0 


0 


4.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


4.0 


0 


0 


0.5 


4.0 


14.3 


4.0 


4.0 


4.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


26.0 0 


10 


0.6 


27.0 


5.9 


26.0 


27.0 


5.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


2 


1.1 


31.0 


10.2 


30.0 


31.0 


10.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


15.5 


5.1 


15.0 


15.5 


5.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


3.7 


0 


0 


3.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0.3 


0 


3.4 


0 


0 


3.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0.5 


NR 


5.1 


NR 


NR 


5.1 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0 


2.7 


0 


0 


2.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.5 


0 


14.9 


0 


0 


14.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


3.7 


0 


0 


3.7 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0.7 


2.0 


8.3 


2.0 


2.0 


8.3 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.7 


2.0 


8.3 


2.0 


2.0 


8.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.7 


2.0 


8.3 


2.0 


2.0 


8.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


Jo 


0 


0 


0.8 


2.0 


9.9 


1.0 


2.0 


9.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


10 


7.8 


0 


0 


7.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.4 


2.0 


17.7 


1.0 


2.0 


17.7 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.7 


1.0 


8.9 


0.5 


1.0 


8.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.5 


4.0 


5.0 


2.0 


4.0 


5.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1 


0.7 


6.0 


8.6 


6.0 


6.0 


8.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4.0 


25.0 0 


0 


0 


2 


0.4 


31.0 


2.8 


25.0 


31.0 


2.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


0 


NA 


0 


0 


ΝΑ 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


0 


4.5 


0 


0 


4.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3 


1.9 


41.0 


20.9 


33.0 


41.0 


20.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


0.4 


8.2 


5.2 


6.6 


8.2 


5.2 
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Daily Rainfall Report 


Date 


1 st 


2nd 


3rd 


4th 


5th 


6th 


7th 


8th 


9th 


10th 


11th 


12th 


13th 


14th 


15th 


16th 


17th 


18th 


19th 


Distt./Stations 


KURUKSHETRA 


Pehowa 


10 


0 


0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Thanesar 


0 


0 


0 


0 


2.0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
KAITHAL 


Kaithal 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


Guhla 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Kalayat 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


Average 
SIRSA 


Sirsa 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Dabwali 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


Average 
FARIDABAD 


Faridabad 


0 


0 


0 


0 


2.0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


Ballabgarh 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


Average 
PALWAL 


Palwal 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


Hassanpur 
Hodal 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


o 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


Hathin 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 
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for the month of April, 2017 . 


Normal 


no . of 


20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st No. 

of 
rainy 
days 


rainy 
days 


Total rainfall Normal 
for the month rainfall for 
of April,2017 the month 

of April , 
2017 


Heaviest 
rainfall 
during the 
month of 
April, 2017 


Total rainfall Normal 
from 

rainfall 
1/4/17 from 
to 30/4/17 1/4/17 

to 30/4/17 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4.0 


0 


ΝΑ 


5.0 


ΝΑ 


4.0 


5.0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8.0 


0 


0.9 


12.0 


10.4 


8.0 


12.0 


10.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


0.9 


17.0 


10.4 


12.0 


17.0 


10.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.9 


8.5 


10.4 


6.0 


8.5 


10.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0.8 


2.0 


10.4 


2.0 


2.0 


10.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.5 


0 


6.4 


0 


0 


6.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.5 


0 


5.4 


10 


0 


5.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


1.8 


2.0 


22.2 


2.0 


2.0 


22.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


0.7 


7.4 


0.7 


0.7 


7.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


4.6 


10 


10 


4.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


NA 


0 


NA 


0 


0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


4.6 


0 


0 


4.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


4.6 


0 


0 


4.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


ΝΑ 


6.0 


NA 


2.0 


6.0 


NA 


2.0 
4.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


10 


0.3 


10.0 


3.8 


4.0 


10.0 


3.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.3 


16.0 


3.8 


6.0 


16.0 


3.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.5 


0.3 


8.0 


3.8 


3.0 


8.0 


3.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0.5 


0 


5.2 


0 


0 


5.2 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0.2 


0 


2.3 


0 


0 


2.3 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


NA 


0 


NA 


10 


0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.4 


0 


3.8 


0 


0 


3.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.1 


0 


11.3 


11.3 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0.4 


0 


3.8 


0 


0 


3.8 


(Sd .) ... 

Assistant Director, 
for Director General , Land Records, Haryana . 
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Note on the condition and prospects of Crops, Public Health and cattle of each district of the Haryana State for 
the month of April , 2017 . 


1 . 


Hisar 


2 . 


Rohtak 


3 . 


Gurgaon 


4 . 


Fatehabad 


5 . 


Jhajjar 


6 . 


Karnal 


7 . 


Panipat 


8 . 


Y /nagar 


9 . 
10 . 


Ambala 
Jind 


11. 


M / garh 


Below normal rainfall was recorded during the month under report . General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. Fodder supply & public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition , Fodder supply & public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report . General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. Public Health 
and general condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition , Fodder supply & public health remained normal . 
Above normal rainfall was recorded during the month under report . General 
condition remained normal. Fodder supply & public health remained normal. 
There was Above normal rain . General condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Above normal rainfall was recorded during the month under report. No case of any 
disease amongst cattle and public was reported . 
Above normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. Public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. Public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report . General 
condition remained normal. 
Above normal rainfall was recorded during the month under report. Fodder supply 
was satisfactory & public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report . General 
condition and public health was very good . 
There was below normal rainfall during the month under report. General condition 
remained normal. Public health was very good 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Above normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
There was below normal rainfall during the month under report. General condition 
remained normal. 


12 . 


Rewari 


13 . 


Panchkula 


14 . 


Sonipat 


15 . 


Bhiwani 


16 . 


K /kshetra 


17 . 


Kaithal 


18 . 


Sirsa 


19 . 


Faridabad 


20 . 


Mewat 


21 . 


Palwal 


(Sd .)... , 


Assistant Director, 
for Director General, Land Records, Haryana . 
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Statement showing district wise average /normal rainfall and average number of rainy days during the 
month of April, 2017 . 


Sr. No. 


District 


Average rainfall in 

MM 


Normal rainfall 

in MM 


Above /Below 
normal rainfall 


Average No. of 

Rainy days 


1 . 


Hisar 


0.0 


8.9 


Below normal 


0.0 


2 . 


Rohtak 


0.0 


6.8 


Below normal 


0.0 


3 . 


1.6 


5.4 


Below normal 


0.2 


Gurgaon 
Fatehabad 


4 . 


0.5 


6.4 


Below normal 


0.0 


5 . 


Jhajjar 


3.5 


5.4 


Below normal 


0.6 


6 . 


Karnal 


1.0 


8.3 


Below normal 


0.0 


7 . 


7.0 


9.3 


Below normal 


2.0 


Panipat 
Y /nagar 


8 . 


32.0 


11.3 


Above normal 


2.0 


9 . 


Ambala 


24.5 


6.9 


Above normal 


1.5 


10 . 


Jind 


0.0 


4.4 


Below normal 


0.0 


11. M / garh 


15.5 


5.1 


Above normal 


1.0 


12 . 


Rewari 


0.0 


3.7 


Below normal 


0.0 


13. Panchkula 


2.0 


8.3 


Below normal 


2.0 


1.0 


8.9 


Below normal 


0.0 


14. Sonipat 
15 . Bhiwani 


8.2 


5.2 


Above normal 


0.6 


16 . 


K /kshetra 


8.5 


10.4 


Below normal 


1.0 


17 . 


Kaithal 


0.7 


7.4 


Below normal 


0.0 


18 . 


Sirsa 


0.0 


4.6 


Below normal 


0.0 


19 . 


Faridabad 


8.0 


3.8 


Above normal 


0.5 


20 . 


Mewat 


1.3 


5.4 


Below normal 


0.3 


21. 


Palwal 


0.0 


3.8 


Below normal 


0.0 


During the month of April, 2017 below normal rainfall was recorded in the State except in district 
Yamuna Nagar, Ambala , Mahendergarh, Bhiwani and Faridabad where it was above normal rainfall . 


( Sd.)... , 


Assistant Director , 
for Director General, Land Records, Haryana. 
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Daily Rainfall Report 


Date 


1 st 


2nd 


3rd 


4th 


5th 


6th 


7th 


8th 


9th 


10th 


11th 


12th 


13th 


14th 


15th 


16th 


17th 


18th 


19th 


Distt./ 
Stations 


HISAR 


O 


Hisar 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


Oo 


Oo 


oo 


Oo 


Oo 


0 


0 


0 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


0 


0 


Hisar 
Observatory 
Hansi 


o 


O 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Hansi 
Observatory 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


Oo 


oo 


Oo 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
ROHTAK 
Meham 


o 


0 


0 


0 


0 


o 


0 


0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


Rohtak 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


1.0 


oooo 


olololo 


Total 


0 


OOO 


OOOO 


0 


0 


0 


Ooo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
GURGAON 


Ooo ooo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Farukhnagar 
Sohna 


Oo 


OO 


0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Ooo 


0 


0 


4.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Gurgaon 
Pataudi 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4.0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


Average 
MEWAT 


Tauru 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Nuh 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.0 


0 


0 


0 


ooooo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Firozpurzirka 
Punhana 


16.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


0 


0 


O 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
FATEHABAD 
Fatehabad 


0 


o 


0 


o 


0 


о 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Tohana 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


O 


O 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


O 


Average 
JHAJJAR 
Bahadurgarh 
Jhajjar 
Sahalawas 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


18.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


5.0 


0 


0 


0 


0 


0 


4.0 


0 


2.0 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Beri 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Durjana 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


OOO 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
KARNAL 


O 


O 


Assandh 


O 


0 


0 


O 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Karnal 


0 


0 


0 


ooo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Karnal 
Observatory 
Total 


o 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


Oo 


Oo 


Oo 


Oo 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
PANIPAT 


Panipat 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 
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SUPPLT. TO 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 25 , 2017 (SRVN . 2 , 1939 SAKA) 


for the month ofMay , 2017 . 


20th 


21st 


22nd 


23rd 


24th 


25th 


26th 


27th 


28th 


29th 


30th 


31st 


no . of 


No. Normal 
of 
rainy rainy 
days days 


Total Normal Heaviest 
rainfall rainfall rainfall 
for the for the during 
month month of the 
of May , May, month 
2017 2017 of May, 

2017 


Total 
rainfall 
from 
1/5/17 


Normal 
rainfall 
from 
1/5/17 


to 
31/5/17 


to 
31/5/17 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


6.0 


0 


0 


1.3 


6.0 


14.7 


6.0 


6.0 


14.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NR 


0 


NR 


1.3 


NR 


19.1 


NR 


NR 


19.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


6.0 


0 


0 


1 


1.0 


6.0 


8.2 


6.0 


6.0 


8.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NR 


0 


0 


NR 


ΝΑ 


NR 


NA 


NR 


NR 


ΝΑ 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


3.6 


12.0 


42.0 


12.0 


12.0 


42.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.2 


6.0 


14.0 


6.0 


6.0 


14.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


ΝΑ 


3.0 


NA 


2.0 


3.0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.0 


0 


0 


1.4 


6.0 


15.4 


3.0 


6.0 


15.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.4 


9.0 


15.4 


5 


9.0 


15.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.5 


1.4 


4.5 


15.4 


2.5 


4.5 


15.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


1.1 


2.0 


11.2 


2.0 


2.0 


11.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4.0 


0 


0 


0.6 


4.0 


8.6 


4.0 


4.0 


8.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


6.0 


0 


0 


0.9 


6.0 


11.4 


6.0 


6.0 


11.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8.0 


0 


0 


2 


0.3 


12.0 


1.0 


8.0 


12.0 


1.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4 


2.3 


24.0 


32.2 


18.0 


24.0 


32.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0.5 


6.0 


6.4 


6.0 


6.0 


6.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


9.0 


0 


0 


0.8 


9.0 


8.9 


9.0 


9.0 


8.9 


0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


14.0 


0 


0 


1.0 


16.0 


15.5 


14.0 


16.0 


15.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


11.0 


0 


0 


3 


1.1 


30.0 


12.3 


16.0 


30.0 


12.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8.0 


0 


0 


0.4 


9.0 


5.2 


8.0 


9.0 


5.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


6 


3.3 


64.0 


41.9 


47.0 


64.0 


41.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.5 


0.8 


16.0 


10.5 


11.75 


16.0 


10.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


14.5 


0 


0 


14.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.9 


0 


11.5 


0 


0 


11.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.9 


0 


26.0 


0 


0 


26.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


13.0 


0 


0 


13.0 


0 


0 


3.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4.0 


0 


0 


3 


NA 


25.0 


NA 


18.0 


25.0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.0 


0 


0 


3 


1.2 


14.0 


12.6 


5.0 


14.0 


12.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.6 


0 


9.2 


0 


0 


9.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0.7 


10.0 


6.5 


8.0 


10.0 


6.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


0 


6.6 


9.0 


8.0 


8.0 


9.0 


8.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8 


3.1 


58.0 


39.0 


58.0 


36.3 


36.3 
9.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.6 


0.8 


11.60 


7.8 


11.60 


9.1 


0 


0 


11.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


48.0 


0 


0 


2 


NA 


59.0 


NA 


48.0 


59.0 


NA 


0 


0 


12.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.0 


0 


0 


2 


1.2 


15.0 


12.9 


12.0 


15.0 


12.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.2 


0 


9.4 


0 


0 


9.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4 


2.4 


74.0 


22.3 


60.0 


74.0 


22.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.3 


1.2 


37.0 


11.2 


30.0 


37.0 


11.2 


0 


0 


10.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.0 


0 


0 


2 


0.8 


13.0 


8.7 


10.0 


13.0 


8.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


0.8 


13.0 


8.7 


10.0 


13.0 


8.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


0.8 


13.0 


8.7 


10.0 


13.0 


8.7 
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Daily Rainfall Report 


Date 


1 st 


2nd 


3rd 


4th 


5th 


6th 


7th 


8th 


9th 


10th 


11th 


12th 


13th 


14th 


15th 


16th 


17th 


18th 


19th 


Distt./Stations 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


23.0 


0 


Y /NAGAR 
Jagadhri 
Dadupur 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


AMBALA 


Ambala 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Ambala 
Observatory 
Naraingarh 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


Average 
JIND 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


Jind 
Safidon 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


Narwana 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


10 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
M /GARH 
Mahendergarh 
Narnaul 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


10 


0 


0 


Average 
REWARI 


Bawal 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


20.0 


7.0 


0 


0 


0 


0 


7.0 


0 


0 


10 


Khol 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


Rewari 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


15.0 


0 


0 


0 


0 


0 


5.0 


0 


0 


0 


Jatusana 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


10 


Average 
PANCHKULA 
Kalka 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
SONIPAT 


Gohana 


0 


0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


Sonipat 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


Average 
BHIWANI 
Bhiwani 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Dadri 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


Loharu 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


10 


0 


10 


Bawani Khera 
Siwani 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 
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SUPPLT. TO HARYANA GOVT. 

GAZ ., 

JULY 25 , 2017 (SRVN . 2 , 1939 SAKA ) 


for the month ofMay , 2017 . 


20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 


30th 


no . of 


31st No. Normal 

of 
rainy rainy 
days days 


Total rainfall Normal Heaviest 
for the month rainfall for rainfall 
ofMay, 2017 the month of during the 
May, 2017 month of 

May, 2017 


Total rainfall Normal 
from 1/5/17 rainfall 
to 31/5/17 from1/5 /17 

to 31/5/17 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


10 


2.0 


0 


0 


1.8 


25.0 


22.1 


23.0 


25.0 


22.1 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.9 


0 


29.0 


0 


0 


29.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.7 


25.0 


51.1 


23.0 


25.0 


51.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.5 


1.9 


12.5 


25.6 


11.5 


12.5 


25.6 


0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


0 


1.6 


1.0 


20.5 


1.0 


1.0 


20.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NR 


1.7 


NR 


22.9 


NR 


NR 


22.9 


0 


0 


46.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.8 


46.0 


18.3 


46.0 


46.0 


18.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


5.1 


47.0 


61.7 


47.0 


47.0 


61.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.5 


1.7 


23.5 


20.6 


23.5 


23.5 


20.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


2.0 


11.5 


2.0 


2.0 


11.5 


0 


4.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


19.00 


0 


0 


2 


NA 


23.0 


NA 


19.0 


23.0 


NA 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


9.0 


0 


0 


0 


1.3 


9.0 


17.7 


9.0 


9.0 


17.7 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


0 


0 


3 


2.3 


34.0 


29.2 


30.0 


34.0 


29.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


1.2 


11.4 


14.6 


10.0 


11.4 


14.6 


1.0 


0 


0 


0 


3.0 


0 


0 


0 


0 


45.0 


0 


0 


2 


1.3 


51.0 


13.4 


45.0 


51.0 


13.4 


4.0 


0 


1.0 


10 


1.0 


0 


0 


0 


10 


34.0 


0 


0 


2 


1.6 


44.0 


21.0 


34.0 


44.0 


21.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4 


2.9 


95.0 


34.4 


79.0 


95.0 


34.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


2 


1.5 


47.5 


17.2 


39.5 


47.5 


17.2 


9.0 


3.0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


15.0 10 


0 


6.0 


7 


1.1 


67.0 


11.8 


20.0 


67.0 


11.8 


0 


1.0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


3.0 


0 


0 


4.0 


2 


0.5 


10.0 


6.1 


4.0 


10.0 


6.1 


2.0 


1.0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


15.00 


10 


5.0 


4 


1.3 


43.0 


13.6 


15.0 


43.0 


13.6 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


8.0 


0 


10 


45.0 3 


0.6 


57.0 


8.2 


45.0 


57.0 


8.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


16 


3.5 


177.0 


39.7 


84.0 


177.0 


39.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4 


0.9 


44.3 


9.9 


21.0 


44.3 


9.9 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


1.9 


3.0 


27.4 


2.0 


3.0 


27.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.9 


3.0 


27.4 


2.0 


3.0 


27.4 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.9 


3.0 


27.4 


2.0 


3.0 


27.4 


4.0 


0 


4.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


10 


0 


2 


1.0 


11.0 


13.6 


4.0 


11.0 


13.6 


0 


0 


11.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


26.0 


0 


0 


2 


0.9 


37.0 


13.3 


26.0 


37.0 


13.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4 


1.9 


48.0 


26.9 


30.0 


48.0 


26.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


1.0 


24.0 


13.5 


15.0 


24.0 


13.5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


1.1 


1.0 


11.3 


1.0 


1.0 


11.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4.0 


0 


0 


1.2 


4.0 


14.5 


4.0 


4.0 


14.5 


6.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


100.00 


0 


2 


0.9 


106.0 


10.0 


100.0 


106.0 


10.0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


0 


0 


ΝΑ 


3.0 


NA 


2.0 


3.0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.0 


0 


0 


0.8 


5.0 


9.0 


4.0 


5.0 


9.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4 


4.0 


119.0 


44.8 


111.0 


119.0 


44.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.3 


1.0 


23.8 


11.2 


22.2 


23.8 


11.2 
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Daily Rainfall Report 


Date 


1 st 


2nd 


3rd 


4th 


5th 


6th 


7th 


8th 


9th 


10th 


11th 


12th 


13th 


14th 


15th 


16th 


17th 


18th 


19th 


Distt./Stations 


KURUKSHETRA 


Pehowa 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Thanesar 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 
KAITHAL 


Kaithal 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


Guhla 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Kalayat 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


Average 
SIRSA 


Sirsa 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Dabwali 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


Average 
FARIDABAD 


Faridabad 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


5.0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


10 


0 


Ballabgarh 
Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


Average 
PALWAL 


Palwal 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


5.0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


5.0 


0 


10 


0 


Hassanpur 
Hodal 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


o 


0 


10 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


Hathin 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


6.0 


0 


10 


0 


Total 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Average 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 
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20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 


no . of 


No. Normal 
of 
rainy rainy 
days days 


Total rainfall Normal 
for themonth rainfall for 
of May, 2017 the month 

of May , 
2017 


Heaviest 
rainfall 
during the 
month of 
May , 2017 


Total rainfall Normal 
from 

rainfall 
1/5/17 from 
to 31/5/17 1/5/17 

to 31/5/17 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


NA 


0 


ΝΑ 


0 


0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


0.9 


2.0 


9.0 


2.0 


2.0 


9.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.9 


2.0 


9.0 


2.0 


2.0 


9.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.9 


1.0 


9.0 


1.0 


1.0 


9.0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


17.00 


0 


0.9 


17.0 


10.3 


17.0 


17.0 


10.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2.0 


0 


0 


0 


0.5 


2.0 


7.2 


2.0 


2.0 


7.2 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


3.0 


0 


0 


0.6 


3.0 


6.8 


3.0 


3.0 


6.8 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


2.0 


22.0 


24.3 


22.0 


22.0 


24.3 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.7 


0.7 


7.3 


8.1 


7.3 


7.3 


8.1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.8 


0 


11.9 


0 


10 


11.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


NA 


0 


NA 


10 


0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.8 


0 


11.9 


0 


0 


11.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0.8 


0 


11.9 


0 


0 


11.9 


0 


1.0 


6.0 


1.0 


0 


0 


0 


1.0 


12.00 


0 


0 


2 


ΝΑ 


21.0 


NA 


12.0 


21.0 


NA 


0 


0 


17.0 


1.0 


0 


0 


0 


1.0 


18.00 


0 


10 


4 


1.0 


35.0 


8.7 


18.0 


35.0 


8.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


6 


1.0 


56.0 


8.7 


30.0 


56.0 


8.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


0 


3 


0.5 


28.0 


8.7 


15.0 


28.0 


8.7 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10.0 10 


0 


2 


1.1 


15.0 


9.4 


10.0 


15.0 


9.4 


10 


0 


0 


O 


0 


0 


0 


0 


0 


6.0 


0 


0 


2 


0.3 


11.0 


4.1 


6.0 


11.0 


4.1 


10 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


5.0 


0 


0 


1 


NA 


5.0 


NA 


5.0 


5.0 


NA 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


6.0 


0 


0 


2 


0.5 


12.0 


7.9 


6.0 


12.0 


7.9 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


10 


0 


0 


7 


1.9 


43.0 


21.4 


27.0 


43.0 


21.4 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1.7 


0.6 


10.7 


7.1 


6.75 


10.7 


7.1 


(Sd .) ... 

Assistant Director, 
for Director General , Land Records, Haryana . 
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Note on the condition and prospects of Crops, Public Health and cattle of each district of the Haryana State for 
the month of May, 2017 . 


1 . 


Hisar 


2 . 


Rohtak 


3 . 


Gurgaon 


4 . 


Fatehabad 


5 . 


Jhajjar 


6 . 


Karnal 


7 . 


Panipat 


8 . 


Y /nagar 


9 . 


Ambala 


10 . 


Jind 


11 . 


M / garh 


Below normal rainfall was recorded during the month under report . General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. Fodder supply & public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition , Fodder supply & public health was very good . 
Above normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. No case of any desease in cattle and public was 
reported . 
Above normal rainfall was recorded during the month under report. Public Health 
and general condition remained normal. 
Above normal rainfall was recorded during the month under report . General 
condition , Fodder supply & public health remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. Fodder supply & public health remained normal. 
There was Above normal rain . General condition remained normal. 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Above normal rainfall was recorded during the month under report. No case of any 
disease amongst cattle and public was reported . 
Above normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. Public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. Public health was very good . 
Above normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Above normal rainfall was recorded during the month under report . Fodder supply 
was satisfactory & public health was very good . 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition and public health was very good . 
There was below normal rainfall during the month under report. General condition 
remained normal. Public health was very good 
Below normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Above normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
Above normal rainfall was recorded during the month under report. General 
condition remained normal. 
There was Above normal rainfall during the month under report. General condition 
remained normal. 


12 . 


Rewari 


13 . 


Panchkula 


14 . 


Sonipat 


15 . 


Bhiwani 


16 . 


K /kshetra 


17 . 


Kaithal 


18 . 


Sirsa 


19 . 


Faridabad 


20 . 


Mewat 


21 . 


Palwal 


(Sd.)... , 


Assistant Director , 
for Director General, Land Records , Haryana. 
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Statement showing district wise average /normal rainfall and average number of rainy days during the 
month ofMay , 2017 . 


Sr. No. 


District 


Average rainfall in 

MM 


Normal rainfall 

in MM 


Above /Below 
normal rainfall 


Average No. of 

Rainy days 


1 . 


Hisar 


6.0 


14.0 


Below normal 


1 


2 . 


Rohtak 


4.5 


15.4 


Below normal 


0.5 


3 . 


6.0 


6.4 


Below normal 


1.0 


Gurgaon 
Fatehabad 


4 . 


0 


13.0 


Below normal 


0.0 


5 . 


Jhajjar 


11.6 


9.1 


Above normal 


1.6 


6 . 


Karnal 


37.0 


11.2 


Above normal 


1.3 


7 . 


1.3 


8.7 


Above normal 


2.0 


Panipat 
Y /nagar 


8 . 


12.5 


25.6 


Below normal 


0.5 


9 . 


Ambala 


23.5 


20.6 


Above normal 


0.5 


10 . 


Jind 


11.4 


14.6 


Below normal 


1.0 


11. M / garh 


47.5 


17.2 


Above normal 


2.0 


12 . 


Rewari 


43.4 


9.9 


Above normal 


4.0 


13. Panchkula 


3.0 


27.4 


Below normal 


0 


14 . 


24.0 


13.5 


Above normal 


2.0 


Sonipat 
Bhiwani 


15 . 


23.8 


11.2 


Above normal 


0.8 


16 . 


K /kshetra 


1.0 


9.0 


Above normal 


0 


17 . 


Kaithal 


7.3 


8.1 


Above normal 


0.7 


18 . 


Sirsa 


0 


11.9 


Below normal 


0 


19 . 


Faridabad 


28.0 


8.7 


Above normal 


3.0 


20 . 


Mewat 


16.0 


10.5 


Above normal 


1.5 


21 . 


Palwal 


10.7 


7.1 


Above normal 


1.7 


During the month of May , 2017 above normal rainfall was recorded in the State except in district Hisar, 
Rohtak , Gurgaon , Fatehabad , Yamuna Nagar, Jind , Panchkula , Kurukshetra, Kaithal and Sirsa where it was Below 
normal. 


( Sd .). .. , 


Assistant Director , 
for Director General, Land Records, Haryana . 


55449 —C.S.-H.G.P., Chd. 


